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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 15 aprile 1996. 


Integrazione al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, concernente l'attribuzione del codice di autorizzazione all’immis- 
sione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti 
industrialmente. 


IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI 


Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9;. 

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540; 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto dirigenziale del 3 febbraio 1996 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina 
Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali; 

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; 

Visto la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui sono state autorizzate all'immissione in commercio un 
elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente; 


Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 febbraio 1994, con cui alcune con- 
fezioni di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sono stati inseriti tra i prodotti dispensabili nella fascia 
«A» del Pronturario terapeutico nazionale e la successiva deliberazione nella seduta del 13 febbraio 1995; 


Visto il decreto 2 ottobre 1995 con cui sono stati attribuiti i codici di autorizzazione all'immissione in commercio 
ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, 
di cui al sopra citato decreto ministeriale 8 novembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995; 


Visto la documentazione inviata dalle aziende interessate; 
Considerato la necessità di integrare l’elenco di cui al decreto 2 ottobre 1995; 


Decreta: 


L’elenco di cui al decreto 2 ottobre 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 
del 4 novembre 1995 è integrato con l’elenco di cui all’allegato del presente decreto. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione. 


Roma, 15 aprile 1996 


Il dirigente: GUALANO 


ALLEGATO 


INTEGRAZIONE ALL’ELENCO DI ATTRIBUZIONE. 
DEI CODICE DI AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI 
A DENOMINAZIONE COMUNE 
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ABBOTT S.P.A. 
Codice fiscale: 00076670595 
04010 CAMPOVERDE 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA ST. THOMAS 


"li SOLUZIONE A +B FLACONE 490ML + FIALA 10ML 
AIC (base 10): 029644010/G - AIC (base 32): 0W8P7B 


AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A. 


Codice fiscale: 03907010585 
VIALE AMELIA, 70 - 00181 ROMA 


ADRENALINA 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032758017/G - AIC (base 32): 0Z70Q81 


10 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 032758029/G - AIC (base 32)* 0Z7Q8F 


10 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 032758031/G - AIC (base 32): OZ7Q8H 


5 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 032758043/G - AIC (base 32): 0Z7Q08V 


POTASSIO FOSFATO 


5 FIALE 2MEQ/ML 
AIC (base 10): 032759019/G - AIC (base 32): 0Z7R7C 


10 FIALE 2 MEQ/ML 
AIC (base 10): 032759021/G - AIC (base 32): 0Z7R7F 


BAXTER S.P.A. 
Codice fiscale: 00492340583 
VIALE TIZIANO, 25 - 00196 ROMA 


ANTICOAGULANTE ACD 


FORMULA A SACCA FLESSIBILE 250 ML 
AIC (base 10): 030892018/G - AIC (base 32): OXGRZL 


FORMULA A SACCA FLESSIBILE 500 ML 
AIC (base 10): 030892020/G - AIC (base 32): OXGRZN 


FORMULA A SACCA FLESSIBILE 1000 ML 
AIC (base 10): 030892032/G - AIC (base 32): 0XGS00 


SODIO CLORURO 


0,9% 80ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 100 ML 
AIC (base 10): 030895193/G - AIC (base 32): OXGV2T 

0,9% 220ML IN DISPOSITIVO CON INFUSORE 250 ML 
AIC (base 10): 030895205/G - AIC (base 32): 0XGV35 


0,9% 400ML IN DISPODITIVO CON INFUSORE 500 ML 
AIC (base 10): 030895217/G - AIC (base 32): 0XGVS3K 


BELTAPHARM S.R.L. 


Codice fiscale: 06405710150 
VIA PER BRESSO, 47 - 20092 CINISELLO BALSAMO 


ACIDO ASCORBICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032573014/G - AIC (base 32): 0Z21LQ 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032573026/G - AIC (base 32): 0Z21M2 


500 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032573038/G - AIC (base 32): 0Z21MG 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 032573040/G - AIC (base 32): 0Z21MJ 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032574016/G - AIC (base 32): 072210 


100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032574028/G - AIC (base 32): 0Z221D 


500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032574030/G - AIC (base 32): 0Z22LG 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032574042/G - AIC (base 32): 0Z22LU 


20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 032574055/G - AIC (base 32): 0Z22M7 


100 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 032574067/G - AIC (base 32): 0Z22MM 


500 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 032574079/G - AIC {base 32): 0OZ22MZ 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 032574081/G - AIC (base 32): 0Z22N1 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032575019/G - AIC (base 32): 0Z23KC 


100 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032575021/G - AIC (base 32): 0Z23KF 


500 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032575033/G - AIC (base 32): 0Z23KT 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032575045/G - AIC (base 32): 0Z23L5 
ERGOMETRINA MALEATO 


10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032576011/G - AIC (base 32): 0Z24JC 


50 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032576023/G - AIC (base 32): 0Z24JR 


100 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC {base 10): 032576035/G - AIC (base 32): 0Z24K3 


500 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032576047/G - AIC (base 32): 0Z24KH 


1000 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032576050/G - AIC (base 32): 0224KL 
ERITROMICINA STEARATO 


12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032577013/G - AIC (base 32): 0Z25HP 


50 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032577025/G.- AIC (base 32): 0Z25J1 


100 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032577037/G - AIC (base 32): 0Z25JF 


500 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032577049/G - AIC (base 32): OZ25JT 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032577052/G - AIC (base 32): 0Z254W 
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FENILBUTAZONE 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032578015/G - AIC (base 32): OZ26GZ 


100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032578027/G - AIC (base 32): 0Z26HC 


500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (bass 10): 032578039/G - AIC (base 32): 0Z26HR 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032578041/G - AIC (base 32): 0Z26HT 


IDROCLOROTIAZIDE 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032579017/G - AIC (base 32): 0Z27G9 


100 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032579029/G - AIC (base 32): 0227GP 


500 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032579031/G - AIC (base 32): 0227GR 


1000 COMPRESSE 25 MG 
AiC {base 10): 032579043/G - AIC (base 32): 0Z27H3 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032579058/G - AIC (base 32): 0Z27HJ 


100 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032579068/G - AIC (base 32): 0Z27HW 


500 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032579070/G - AIC (base 32): 0227HY 


1000 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 0325790832/G - AIC (base 32): 072753 


PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032580019/G - AIC (base 32): 0Z28FM 


100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032580021/G - AIC (base 32): 0Z28FP 


500 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032580033/G - AIC (base 32); 0Z28G1 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032580045/G - AIC (base 32): 0Z28GF 


RESERPINA 


50 COMPRESSE 0,1 MG 

AIC (base 10): 032581011/G - AIC (base 32): 0Z29DM 
100 COMPRESSE 0,1 MG 

AIC (base 10): 032581023/G - AIC (base 32): CZ29DZ 
500 COMPRESSE 0,1 MG 

AIC (base 10): 032581035/G - AIC (base 32): 0Z29FC 


1000 COMPRESSE 0,1 MG i 
AIC (base 10): 032581047/G - AIC (base 32): OZ29FR 


BIEFFE MEDITAL S.P.A. 
Codice fiscale: 09469810159 
VIA NUOVA PROVINCIALE - 23034 GROSOTTO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 

AIC (base 10): 030906147/G - AIC (base 32): OXHST3 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 

AIC (base 10): 030906150/G - AIC (base 32): OXHST6 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 030908162/G - AIC (base 32): OXHSTL 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 020906174/G - AIC (base 32): OXHSTY 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 030906186/G - AIC {base 32): OXHSUB 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC {base 10): 030906198/G - AIC (base 32): OXHS5UQ 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 030906200/G - AIC (base 32): 0XHSUS 


5 FIALE 1 ML 
AIC (base 19): 030905212/G - AIC (base 32): OXHSV4 


10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030908224/G - AIC (base 32): 0XHSVI 


50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030903236/G - AIC (bass 32): OXHSVW 


100 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 039805248/G - AIC {base 32): OXHSW8 
10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030206251/G - AIC {bass 32): OXHSWC 
50 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030806263/G - AIC (base 22): 0XH5WR 
100 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 030906275/G - AIC (base 32): OXH5X3 
5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 0309806287/G - AIC (base 32): OXHSXH 
10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030906299/G - AIC (base 32): OXHSXV 


50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030906301/G - AIC (base 32): OXH5XX 


100 FIALE 5 ML 

AIC (bass 10): 030908313/G - AIC (base 32): OXHSY9 
5 MALE 10 ML 

AIC (base 10): 030906325/G - AIC (base 32): OXHSYP 
10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 630908337/G - AIC (base 32): OXHSZ1 
50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030908349/G - AIC (base 32): OXHSZF 


100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): C30996352/G - AIC (base 32): OXHSZJ 


5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030906364/G - AIC (base 32): OXHSZW 


10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030906376/G - AIC (base 32): 0XH603 


50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030906388/G - AIC (base 32): OXHG6ON 


100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030906390/G - AIC (base 32): 0XH60Q 


ADRENALINA 


— 10— 


1 FIALA 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030907012/G - AIC (base 32): OXHBN4 


5 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 030907024/G - AIC {base 32): OXHENJ 
10 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 030907036/G - AIC (base 32): OXHS&NW 


50 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC {base 10): 030907048/G - AIC (base 32): OXH6P8 
100 FIALE 0,5MG/1ML 

AIC (base 10): 030907051/G - AIC (base 32): OXH6PC 


1 FIALA IMG/1ML 
AIC (base 10): 030907063/G - AIC (base 32): OXH6PR 
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5 FIALE 1 MG/1ML 
AIC (base 10): 030907075/G - AIC (base 32): 0XH6Q3 


10 FIALE 1IMG/1ML 
AIG (base 10): 030907087/G - AIC (base 32): 0XH6QH 


50 FIALE 1 MG/IML 
AIC (base 10): 030907099/G - AIC (base 32): OXHGQV 


100 FIALE 1 MG/1ML 
AIC (base 10): 030907101/G - AIC (base 32): 0OXH6QX 


ATROPINA SOLFATO 


6 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030908038/G - AIC (base 32): OXH7NG 


10 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030908040/G - AIC (base 32): 0XH7N8 


50 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030908053/G - AIC (base 32): OXH7NP 


100 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030908065/G - AIC (base 32): 0XH7P1 


5 FIALE 1 MG/1ML 
AIC (base 10): 030808077/G - AIC (base 32): OXH7PF 


10 FIALE 1 MG/1IML 
AIC (base 10): 030908089/G - AIC (base 32): OXH7PT 


50 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 030908091/G - AIC (base 32): 0OXH7PV 


100 FIALE 1 MG/IML 
AIC (base 10): 030908103/G - AIC (base 32): 0XH7Q7 


CALCIO CLORURO 


5 FIALE 500MG/10ML 
AIC (base 10): 030909030/G - AIC (base 32): 0XH8M6 


10 FIALE 500MG/10ML 
AIC (base 10): 030909042/G - AIC (base 32): OXH8ML 


50 FIALE 500MG/10ML 
AIC (base 10): 030909055/G - AIC (base 32): OXH&MZ 


100 FIALE 500MG/10ML 
AIC (base 10): 030909087/G - AIC (base 32): OXH8NC 


5 FIALE 1000MG/10ML 
AIC (base 10): 030909079/G - AIC (base 32): OXH8NR 


10 FIALE 1000MG/10 ML 
AIC (basa 10): 030909081/G - AIC (base 32): OXH8NT 


50 FIALE 1000MG/10 ML 
AIC (base 10): 030908093/G - AIC (base 32): 0XH8P5 


100 FIALE 1000MG/10ML 
AIC (base 10): 030809105/G - AIC (base 32): OXHSPK 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 


5 FIALE IMEQ/IML 
AIC (base 10): 030910069/G - AIC (base 32): OXH9MP 


10 FIALE IMEQ/1ML 
AIC (base 10): 030910071/G - AIC (base 32): OXHIMR 


100 FIALE 1IMEQ/1ML 
AIC (base 10): 930910083/G - AIC (base 32): OXHON3 


50 FIALE 1IMEQ/IML 
AIC (base 10): 030910095/G - AIC (base 33: OXHONH 


5 FIALE 1IMEQ/2ML 
AIC (base 10): 030910107/G - AIC (base 32): OXHINV 


10 FIALE IMEQ/2ML 
AIC (base 10): 030910119/G - AIC (base 32): OXH9P7 


50 FIALE 1MEQ/2ML 
AIC (base 10): 030910121/G - AIC (base 32); OXH9P9 


100 FIALE IMEQ/2ML 
AIC (base 10): 030910133/G - AIC (base 32): OXH9PP 


5 FIALE IMEQ/SML 
AIC (base 10): 030910145/G - AIC (base 32): 0XH9Q1 


10 FIALE IMEQ/SML. 
AIC (base 10): 030910158/G - AIC (base 32): OXH9QG 


50 FIALE IMEQ/SML 
AIG (base 10): 030910160/G - AIG (base 32): 0XH9QJ 


100 FIALE IMEQ/SML 
AIC (base 10): 030910172/G - AIC (base 32): CXH9QW 


5 FIALE IMEQAUOML 
AIC (base 10): 030910184/G - AIC (base 32): OXHIR8 


10 FIALE IMEQ/10ML 
AIC (base 10): 030910196/G - AIC (base 32): OXHORN 


50 FIALE IMEQ/10ML. 
AIC {base 10): 030910208/G - AIC {base 32): 0XH9S0 


100 FIALE 1MEQ/10 ML 
AIC (base 10): 030910210/G - AIC (base 32): OXH9S2 


5 FIALE IMEQ/20ML. 
AIC (base 10): 030910222/G - AIC (base 32): OXH9SG 


10 FIALE 1IMEQ/20ML- 
AIC (base 10): 030910234/G - AIC (base 32): OXH9SU 


50 FIALE 1IMEQ/20ML 
AIC (base 10): 030910246/G - AIC {base 32): OXH9T6 


100 FIALE 1IMEQ/20ML 
AIC (base 10): 030910259/G - AIC (base 32): OXHOTM 


CALCIO GLUCONATO 


10% 5 FIALE IML 
AIC (base 10): 030911081/G - AIC (base 32): OXHBLP 


10% 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030911073/G - AIC (base 32): OXHBM1 


10% 50 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030911085/G - AIC (base 32): OXHBMF 
10% 100 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030911097/G - AIC (base 32): OXHBMT 
10% 5 FIALE 2ML 

AIC (base 10): 030911109/G - AIC (base 32): OXHBN5 
10% 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030911111/G - AIC (base 32): OXHBN7 


10% 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030911123/G - AIC (base 32): OXHBNM 


10% 100 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030911135/G - AIC (base 32): OXHBNZ 
10% 5 FIALE 5 ML 

AIG (base 10): 030911147/G - AIC (base 32): OXHBPC 


10% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030911150/G - AIC (base 32): OXHBPG 


10% 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030911162/G - AIC (base 32): OXHBPU 


10% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030911174/G - AIC (base 32): 0XHBQ6 
10% 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030911188/G - AIC (base 32); OXHBQL 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030911198/G - AIC (base 32): OXHBOY 
10% 50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030911200/G - AIC (base 32): OXHBRO 


10% 100 FIALE 10 ML 
AIG (base 10): 030911212/G - AIC (base 32): OXHBRD 
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10% 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030911224/G - AIC (base 32): OXHBRS 


10% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030911238/G - AIC (base 32): OXHBS4 


10% 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030911248/G - AIC (base 32): CXHBSJ 


10% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030911251/G - AIC (base 32): OXHBSM 


GLICINA 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
2000ML 
AIC (base 10): 030922037/G - AIC (base 32): OXHP9P 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
2500ML. 
AIC (base 10): 030922049/G - AIC (base 32): OXHPB1 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
3500ML 
AIC {base 10): 030922052/G - AIC (base 32): OXHPB4 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
4000ML 
AIC (base 10): 030922084/G - AIC (base 32): OXHPBJ 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
4500ML 
AIC (base 10): 030922076/G - AIC (base 32): OXHPBW 


1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
5500ML 
AIC (base 10): 030922083/G - AIC (base 32): OXHPC8 
1,5% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 
6000ML 
AIC (base 10): 030922030/G - AIC (base 32): OXHPCB 


GLICINA CON MANNITOLO 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031241033/G - AIC (base 32): OXTDU9 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031241045/G - AIC (base 32): OXTDUP 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIG (base 10): 031241058/G - AIC (base 32): OXTDV2 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC {base 10): 031241060/G - AIC (base 32): OXTDV4 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC {bass 10): 031241072/G - AIC (base 32): OXTDVJI 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031241084/G - AIC (base 32): OXTDVW 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031241096/G - AIC (base 32): OXTDW8 
GLUCOSIO 


5% 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030923688/G - AIC (base 32): OXHQX6 


5% 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030923698/G - AIC {base 32): OXHQXL 


5% 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030923700/G - AIC (base 32): OXHQXN 


5% 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030923712/G + AIC (base 32}: OXHQYO 
5% 50 FIALE 2 Mii 

AIC (base 10): 030923724/G - AIC (base 32): OXHOYD 


5% 100 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030923736/G - AIC (base 32): OXHOYS 


Sr 
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5% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030923748/G - AIC (base 32): OXHQZ4 


5% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030923751/G - AIC (base 32): OXHQZ7 


5% 50 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030923763/G - AIC (base 32): OXHQZM 
5% 50 FIALE 5ML 

AIC (base 10): 030923763/G - AIC (base 32): OXHQZM 
5% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030923775/G - AIC (base 32): OXHQZZ 


5% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030923787/G - AIC (base 32): OXHROC 


5% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030923799/G - AIC (base 32): OXHROR 


5% 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030923801/G - AIC (base 32): OXHROT 


5% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030923813/G - AIC {base 32): 0XHR15 
5% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030923825/G - AIC (base 32): OXHR1K 


5% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030223837/G - AIC (base 32): OXHR1X 


5% 50 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030923849/G - AIC {base 32): OXHR29 
5% 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030923852/G - AIC (base 32): OXHR2D 


10% 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030923£64/G - AIC (base 32): 0XHR2S 


10% 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030923876/G - AIC (base 32): 0XHR34 
10% 50 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030923888/G - AIC (base 32): OXHR3J 
10% 100 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030923890/G - AIC (base 32): OXHR3L 
10% 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030923902/G - AIC (base 32): OXHR3Y 
10% 10 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030923914/G - AIC {base 32): OXHR4B 


10% 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030923926/G - AIC (base 32): 0XHR4Q 


10% 100 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030923938/G - AIC (base 32): OXHRS52 


10% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030923940/G - AIC (base 32): OXHR54 


10% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030923953/G - AIC (base 32): OXHRS5K 


10% 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030923965/G - AIC {base 32): 0OXHR5X 


10% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 19): 030923977/G - AIC (base 32): UXHR69 


10% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030923989/G - AIC (base 32): OXHR6P 


10% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030923991/G - AIC (base 32): OXHR6R 
10% 50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 032390015/G - AIC (base 32): OYWGVZ 
10% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 032390027/G - AIC (base 92): OYWGWC 


10% 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390039/G - AIC (base 32): OYWGWR 
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10% 10 FIALE 20 ML 
AIG (base 10): 032390041/G - AIC (base 32): OYWGWT 


10% 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390054/G - AIC (base 32): OYWGX6 


10% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390086/G - AIC (base 32): OYWGXL 


33% 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032390078/G - AIC {base 32): OYWGXY 


33% 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032390080/G - AIC (base 32): OYWGYO 


33% 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032390092/G - AIC (base 32): OYWGYD 


33% 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032390104/G - AIC (base 32): OYWGYS 


33% 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 032390118/G - AIC (base 32): OYWGZ4 


33% 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 032390128/G - AIC (base 32): OYWGZJ 


33% 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 032390130/G - AIC (base 32): OYWGZL 


33% 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 032390142/G - AIC (base 32): OYWGZY 


33% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 092390155/G - AIC (base 32): OYWHOC 


33% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 032390167/G - AIC (base 32): OYWHOR 


33% 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 032390179/G - AIC {base 32): OYWH13 


33% 100 FIALE 5 ML 
AIC {base 10): 032390181/G - AIC (base 32): OYWH15 


33% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032390193/G - AIC (base 32): OYWH1K 


33% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032390205/G - AIC (base 32): OYWH1X 


33% 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032390217/G - AIC (base 32): OYWH29 


33% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032390229/G - AIC (base 32): OYWH2P 


33% 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390231/G - AIC (base 32): OYWH2R 


33% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390243/G - AIC (base 32): OYWH33 


33% 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390256/G - AIC (base 32): OYWH3J 


33% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032390268/G - AIC (base 32): OYWH3W 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 50MG/SML 
AIC (base 10): 030926036/G - AIC (base 32): OXHTG6N 


10 FIALE S0MG/SML 
AIC (base 10): 030926048/G - AIC (base 32): OXHT7O 


50 FIALE 50MG/SML 
AIC (base 10): 030926051/G - AIC (base 32): OXHT73 


100 FIALE 50 MG/SML 
AIC (base 10): 030926063/G - AIC (base 32): OXHT7H 


5 FIALE 200MG/10ML 
AIC (base 10): 030926075/G - AIC (base 32): OXHT7V 


10 FIALE 200MG/10ML 
AIC (base 10): 030926087/G - AIC (base 32): OXHT87 


50 FIALE 200MG/10 ML 
AIC (base 10): 030926099/G - AIC (base 32): OXHT8M 


100 FIALE 200MG/10 ML 
AIC (base 10): 030926101/G - AIC (base 32): OXHT8P 
MAGNESIO SOLFATO 


5 FIALE 1G/10ML 
AIC (base 10): 036927040/G - AiC {base 32): OXHU60 


10 FIALE 1G/10ML 
AIC (base 10): 030927053/G - AIC (base 32): OXHU6F 


50 FIALE 1G/10ML 
AIG (base 10): 030927065/G - AIC (base 32): OXHUG6T 


100 FIALE 1G/10ML 
AIC {base 10): 030927077/G - AIC (base 32): 0XHU75 


5 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10): 030927089/G - AIC (base 32): 0OXHU7K 


10 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10): 030927091/G - AIC (base 32): OXHU7M 


50 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10): 030927103/G - AIC (base 32): OXHU7Z 


100 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10): 030927115/G - AIC (base 32): OXHUSC 


5 FIALE 2,5G/10ML 
AIC (base 10): 030927127/G - AiC (base 32): OXHUSR 


10 FIALE 2,5G/10ML 
AIC (base 10): 030927139/G - AIC (base 32): 0XHU93 


50 FIALE 2,5G/10ML 
AIC (base 10): 030927141/G - AIC (base 32): OXHU95 


100 FIALE 2,5G/10ML. 
AIC (base 10): 030927154/G - AIC {base 32): OXHU9L 


MANNITOLO E SORBITOLO 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 


AIC (base 10): 030929032/G - AIC (base 32): OXHW48 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-ELEX 2500 ML 


AIC (base 10): 030929044/G - AIC (base 32): OXHW4N 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 


AIC (base 10): 030929057/G - AIC (base 32): OXHWS51 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 


AIC (base 10)' 030929069/G - AIC (base 32): OXHWS5F 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


AIC (base 10): 030929071/G - AIC (base 32): OXHWS5H 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 


AIC (base 10): 030929083/G - AIC (base 32): OXHW5V 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


AIC (base 10): 030929095/G - AIC (base 32): OXHW67 


NORADRENALINA TARTRATO 


5 FIALE 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030930022/G - AIC (base 32): 0XHX36 


10 FIALE 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030930034/G - AIC (base 32): OXHX3L 


50 FIALE 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030930046/G - AIC (base 32): 0OXHXSY 


100 FIALE 2MG/1ML 
AIC (base 10): 030930059/G - AIC {base 32): 0OXHX4C 
OLIO DI VASELINA STERILE 


5 FIALE 10 ML. 
AIC (base 10): 030931024/G - AIC (base 32): 0XHY2J 


SI 
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10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) 039931036/G - AIC {base 32). OXHY2W 


50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) C30931048/G - AIC (base 32): OXHY38 


100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) 030931051/G - AIC (base 32) OXHY3C 


PAPAVERINA CLORIDRATO 


5 FIALE 30MG/2ML 
AIC (base 10): 030932038/G - AIC (base 32) OXHZ26 


10 FIALE 30f4G/2ML 
AIC (base 10): 030932040/G - AIC (base 32): OXHZ28 


50 FIALE 30MG/2ML 
AIC (base 10): 030932053/G - AIC (base 32): OXHZ2P 


100 FIALE 30MG/2ML 
AIG (base 10): 03C832065/G - AIC (base 32): 0OXHZ31 


5 FIALE 50MG/3ML 
AIC {base i0) 030932077/G - AIC {base 32): OXHZ3F 


10 FIALE 50MG/3ML 
AIC (base 10) 030932089/G - AIC (base 32): OXHZST 


50 FIALE S0OMG/3ML 
AIC (base 10): C30932091/G - AIC (base 32): OXHZ3V 


100 FIALE S0MG/3ML 
AIC (base 10). 030932103/G - AIC (base 32): OXHZ47 


POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO 


FORMULA 1 5 FIALE i ML 
AIC {base 10): 030933168/G - AIC (base 32) 0XJOSJ 


FORMULA 1 10 FIALE 1 ML 
AIC {base 10): 030933170/G - AIC (base 32) 0XJO5L 


FORMULA 1 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10) 030033182/G - AIC (base 32). OXJOSY 


FORMULA 1 100 FIALE 1 ML 
AIC {base 10) 030933194/G - AIC (base 32) 0XJ06B 


FORMULA 1 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10) 030533206/G - AIC (base 32) 0XJCSQ 


FORMULA 1 10 FIALE 2 ML 
ATC (base 10). 030333218/G - AIC (base 32) 0XJ072 


FORMULA 1 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10) 03C2833220/G - AIG (base 32) 0X4074 


FORMULA 1 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10) 030533232/G - AIC (base 32): OXJ07J 


100 FIALE 1 ML 

AiC (base 10) 0339334:0/G - AIC (base 32): 0XJOF2 
FORMULA 1 5 FIALE 5 ML 

AIC (base 10). 020233244/G - AIC (base 52) OXUOTW 
FORMULA 1 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10). 039203257/G - AIC (vase 32} 0XJ0S9 
FORMULA 1 50 FIALE 5 ML 

AIC (base 10) 0503338259/G - AIC (base 32) 0XJ08P 
FORMULA 1 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10) 63393327 1/G - AIC (base 32). OXJOBA 
FORMULA 1 5 FIALE 10 NL 

AIC {base 10) 020933283/G - AIC (base 32) 0XJ993 


FORMULA 1 19 FIALE 10 ML 
AIC (base 10)" 030533295/G - AIC (base 32): OXJOSH 


FORMULA 1 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) 030233307/G - AIC (base 32): OXJOSV 


FORMULA 1 100 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 030933319/G - AIC (base 32): 0XJ0B7 


FORMULA 1 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10) 030933321/G - AIC (base 32). OXJOB9 


FORMULA 1 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030933333/G - AIC (base 32): 0XJOBP 


FORMULA 1 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10) 030933345/G - AIC {base 32): 0XJOC1 


FORMULA 1 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030933358/G - AIC {base 32): OXJOCG 


FORMULA 2 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10) 030933360/G - AIC (base 32): OXJOCI 


FORMULA 2 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030933372/G - AIC (base 32): OXJOCW 


FORMULA 2 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030933384/G - AIC (basa 32): 0XJ0D8 


FORMULA 2 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030933396/G - AIC (base 32): OXJODN 


FORMULA 2 50 PIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030933408/G - AIC (base 32): OXJOFO 


FORMULA 2 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030933422/G - AIC (base 32): OXJOFG 


FORMULA 2 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030933434/G - AIC (base 32): OXJOFU 


FORMULA 2 50 FIALE 2 ML 
AIG (base 10)’ 030933446/G - AIC (base 32): 0XJO0G6 


FORMULA 2 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030933459/G - AIC (base 32) OXJOGM 


FORMULA 2 10 FIALE 5 ML 
AIC {base 10): 030933461/G-- AIC (base 32): OXJ0GP 


FORMULA 2 109 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030933473/G - AIC (base 32). 0XJ0H1 


FORMULA 2 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030933485/G - AIC (base 32): 0XJOHF 


FORMULA 2 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) 030933497/G - AIC (base 32). OXJOHT 


FORMULA 2 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030933509/G - AIC (base 32): 0XJ0J5 


FORMULA 2 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030933511/G - AIC (base 32): 0XJ0J7 


FORMULA 2 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030933523/G - AIC (base 32): 0XJOJM 


FORMULA 2 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030933535/G - AIC (base 32) OXJ0JZ 


FORMULA 2 59 FIALE 20 ML 
AIC (base 10) 039233547/G - AIC (base 32): CXJOKC 


FORMULA 2 100 FiALE 20 ML 
AIC (base 10} 020933550/G - AIC (base 32): 0XJOKG 


POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO 


ci 


FORMULA 3 FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 029687011/G - AIC (base 32) OW9773 


FORMULA 3 5 FIALE 1 ML 
AIC (basa 10). 029687023/G - AIC (base 32). OW9Z7H 


FORMULA 3 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 029887035/G - AIC (base 32): OWI9Z7V 


FORMULA 3 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10). 029687047/G - AIC (base 32) 0W9Z37 


FORMULA 3 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10) 029587050/G - AIC (base 32): OWIZ8B 


FORMULA 3 FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 029637082/G - AiC (base 32): OWIZ8Q 
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FORMULA 3 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029687074/G - AIC (base 32): OW9Z92 


FORMULA 3 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029687086/G - AIC (base 32): OWIZ9G 


FORMULA 3 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029687098/G - AIC (base 32): OWIZ9U 


FORMULA 3 100 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 029687100/G - AIC (base 32): OWIZ9W 
FORMULA 3 FIALA 5 ML 

AIC (base 10): 029687112/G - AIC (base 32): 0WIZB8 


FORMULA 3 S FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029887124/G - AIC (base 32): OWIZRN 


FORMULA 3 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029687136/G - AIC (base 32): OWIZCO 


FORMULA 3 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029687148/G - AIC (base 32): 0OW9ZCD 


FORMULA 3 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029687151/G - AIC (base 32): 0OWIZCH 


FORMULA 3 FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 029687163/G - AIC (base 32): OWIZCV 


FORMULA 3 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029687175/G - AIC (base 32): 0WIZD7 


FORMULA 3 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029687187/G - AIC (base 32): OW9ZDM 


FORMULA 3 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029687199/G - AIC (base 32): OWIZDZ 


FORMULA 3 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10); 029887201/G - AIC (base 32): OWIZF1 


FORMULA 3 FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 029687213/G - AIC (base 32): OW9ZFF 


FORMULA 3 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 029687225/G - AIC (base 32): OWIZFT 


FORMULA 3 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 029687237/G - AIC (base 32): 0OWV9ZG5 


FORMULA 3 50 FIALE 20 ML. 
AIC (base 10): 029687249/G - AIC (base 32) OWIZGK 


FORMULA 3 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 029687252/G - AIC (base 32): OWIZGN 


POTASSIO CLORURO 


FORMULA 4 FLACONE 37,5 ML 
AIC (base 10): 030934069/G - AIC (base 32): 0XJ11P 


FORMULA 4 FLACONE 45 ML 
AIC (base 10): 030934071/G - AIC (base 32): 0XJ11R 


FORMULA 4 FLACONE 75 ML 
AIC (base 10): 030934083/G - AIC (base 32) 0XJ123 


FORMULA 4 FLACONE 90 ML 
AIC (base 10): 030934095/G - AIC (base 32): 0XJ12H 


FORMULA 4 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030934107/G - AIC (base 32): 0XJ12V 


FORMULA 4 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030934119/G - AIC {base 32): 0X4137 


FORMULA 4 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030934121/G - AIC (base 32): 0XJ4139 


FORMULA 4 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030934133/G - AIC (base 32): 0X413P 


FORMULA 4 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030234145/G - AIC (base 32): 0XJ141 


FORMULA 4 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030934158/G - AIC (base 32): 0XJ14G 
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FORMULA 4 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030934160/G - AIC (base 32): 0XJ14J 


FORMULA 4 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030934172/G - AIC (base 32): 0XJ14W 


FORMULA 4 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030934184/G - AIC (base 32): 0XJ158 


FORMULA 4 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030934196/G - AIC (base 32): OXJ15N 


FORMULA 4 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030934208/G - AIC (base 32): 0XJ160 


FORMULA 4 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030934210/G - AIC (base 32): 0XJ162 


FORMULA 4 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030934222/G - AIC (base 32): 0XJ16G 


FORMULA 4 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030934234/G - AIC (base 32) 0XJ16U 


FORMULA 4 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030934248/G - AIC (basa 32): 0XJ176 


FORMULA 4 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030934259/G - AIC (base 32): 0XJ17M 


FORMULA 4 5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030934261/G - AIC (base 32): 0XJ17P 


FORMULA 4 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030934273/G - AIC (base 32): 0XJ181 


FORMULA 4 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030934285/G - AIC (base 32): 0XJ18F 


FORMULA 4 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030934297/G - AIC (base 32): 0XJ18T 


POTASSIO FOSFATO 


a 


5 FIALE 2MEQ/IML 
AIC (base 10): 030935062/G - AIC (base 32): 0XJ20Q 


10 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 030935074/G - AIC (base 32): 0XJ212 


50 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 030935086/G - AIC (base 32): 0XJ21G 


100 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 030935098/G - AIC (base 32): 0XJ21U 


5 FIALE 2MEQ/2ML 
AIC (base 10): 030935100/G - AIC (base 32): 0XJ21W 


10 FIALE 2MEQ/2ML 
AIC (bass 10): 030935112/G - AIC (base 32): 0XJ228 


50 FIALE 2 MEQ/2ML 
AIC (base 10): 030935124/G - AIC (base 32): 0XJ220N 


100 FIALE 2MEQ/2ML 
AIC (base 10): 030935136/G - AIC (base 32): 0XJ230 


5 FIALE 2MEQ/SML 
AIC (base 10): 030935148/G - AIC (base 32): 0XJ23D 


10 FIALE 2MEQ/SML 
AIC (base 10): 030935151/G - AIC (base 32): 0XJ423H 


50 FIALE 2MEQ/5SML 
AIG (base 10): 030935163/G - AIC (base 32): 0XJ23V 


100 FIALE 2MEQ/SML 
AIC (base 10): 030935175/G - AIC (base 32): 0XJ247 


5 FIALE 2MEQ/10ML 
AIC (base 10): 030935187/G - AIC (base 32): 0X424M 


10 FIALE 2MEQ/10OML 
AIC (base 10): 030935199/G - AIC (base 32): 0OXJ24Z 


50 FIALE 2MEQ/10ML 
AIC (base 10): 030935201/G - AIC (base 32): 0XJ251 


Scrie generale - n. 115 


18-5-1996 Supplemento ordinario sila GAZZETTA UFFICIALE 


100 FIALE 2ME0/10ML 
AIC (base 10): 030935213/G - AIC (base 32): 0XJ25F 


5 FIALE 2MEC/20ML 
AIC (base 10): 030935225/G - AIC (base 32): 0XJ25T 


10 FIALE 2MEQ/20ML 
AIC (base 10). 030935237/G - AIC (base 32): 0XJ265 


50 FIALE 2E0/20ML 
AIC (base 10): 030935249/G - AIC (base 32): 0XJ26K 


100 FIALE 2MEQ/20ML 
AIC (base 10): 030935252/G - AIC (base 32): OX.J26N 


POTASSIO LATTATO 


5 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 0309360864/G - AIC (base 32): 0XJ4300 


10 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 030936076/G - AIC (base 32): 0XJ30D 


50 FIALE 2MEQ/I1ML 
AIC (base 10): 030936088/G - AIC (base 32): 0XJ30$ 


1C0 FIALE 2MEQ/1ML 
AIC (base 10): 030936090/G - AIC (base 32): 0XJ30U 


5 FIALE 2MEQ/2ML 
AIC (basa 10): 030936102/G - AIC (base 32): 0XJ316 


10 FIALE 2MEO/2ML 
AIC (base 10): 030936114/G - AIC (base 32): 0OXJ31L 


50 FIALE 2MEO/2ML 
AIC (base 10). 030938128/G - AIC (base 32): 0XJ31Y 


100 FIALE 2MEO/2ML 
AIC (base 10): 030935138/G - AIC (base 32): 0XJ32B 


5 FIALE 2MEQ/SML 
AIC (base 10)- 030936140/G - AIC (base 32): 0X432D 


10 FIALE 2XEQ/SML 
AIC (base 10) 030936153/G - A!C (base 32): 0XJ32T 


50 FIALE 2MEO/SML 
AIC (base 10): 030936165/G - AIC (base 32): 0XJ335 


100 FIALE 2MEQ/SML 
AIC (base 10) 036936177/G - AIC (base 32): OX433K 


5 FIALE 2ME0/10 ML 
AIC (base 10): 030936189/G - AIC (base 32): 0XJ33X 


10 FIALE 2MEQ/10ML 
AIC (base 10): 030938191/G - AIC (base 32): 0XJ33Z 


50 FIALE 2ME=0/10ML 
AIC (base 10): 030936203/G - AIC (base 32): 0XJ34C 


100 FIALE 2MEG/10ML 
AIC (base 10): 030936215/G - AIC (base 32): 0XJ34R 


5 FIALE 2K=0/20 ML 
AIC (base 10) 050336227/G - AIC (base 32): 0XJ353 


10 FIALE 2MEC/2GML 
AIC (base 10): 030336239/G - AIC (base 32): 0XJ35H 


50 FIALE 214E0/20ML 
AIC (base 10) 030226241/G - AIC (base 32): OXISSK 


100 FIALE 2MEQ/20ML 
AIC (base 10) 03093625-/G - AIC (base 32): OXJS3SY 
RINGER LATTATO 


SOLUZIONE FER IPRIGAZIONE SACCA CLEAP-FLEX 2000 ML 
A! (base 10} 930279170/G - AIC (base 32): OXISZ6 I 

SOLUZIONE POM IFRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500 AL | 
AIC (baca (i, U502239122/G - SIC {base 32): CXISZL | 

SOLUZIONE PET ARIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500 MI 
AIC (base 2) UT SI9134/G + MIC (bese 32): OXUSZY 
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neretto tt TAI ZZZ TTI ermetica Ren 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 


AIC (base 10): 030939146/G - AIC (base 32): 0XJ60B 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 


AIC (base 10}: 030935139/G - AIC (base 32): OXJ6CR 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 


AIC (base 10): 030939161/G - AIC {base 32): OXJGOT 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 


AIC (base 10): 030939173/G - AIC (base 32): 0XJ615 


SODIO BICARBONATO 


5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 
AIC (base 10): 030940225/G - AIC {base 32): 0XJ721 


5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
AIC (base 10): 030940237/G - AIC (base 32): 0XJ72F 


5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

AIC (base 10): 030940249/G - AIC (base 32): 0XJ72T 
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 Mi 

AIC (base 10): 030946252/G - AIC (bass 32): 0XJ72W 


5% FUSTINO 50 ML 
AIC (base 10): 030940264/G - AIC (base 32): 0XJ738 


5% FUSTINO 100 ML 
AIC (base 10): 030940276/G - AIC (base 32): 0XJ73N 


5% FUSTINO 250 ML 
AIC (base 10): 030940288/G - AIC (base 32): 0XJ740 


5% FUSTINO 500 ML 

AIC (base 10): 030940290/G - AIC (base 32): 0XJ742 
7,5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

AIC (base 10): 030940302/G - AIC (base 32): 0XJ74G 


7,5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 
AIC (base 10): 030940314/G - AIC (base 32): OXJ74U 


7,5% FUSTINO 50 ML 
AIC (base 10): 030940340/G - AIC (base 32): 0XJ75N 


7,5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 
AIC (base 10): 030940326/G - AIC (base 32): 0XJ758 


7,5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 030940338/G - AIC (base 32): 0XJ75L 


7,5% FUSTINO 100 ML 
AIC (base 10): 030940353/G - AIC (base 32): 0XJ761 


7,5% FUSTINO 250 ML 
AIC (base 10): 030940365/G - AiC (base 32): 0XJ76F 


7,5% FUSTINO 500 ML 
AIC (base 10}: 030940377/G - AIC (base 32): 0XJ476T 


5 FIALE 1IMEO/1ML 

AIC (base 10): 030240389/G - AIC (base 32): 0XJ775 
10 FIALE IMEQ/IML 

AIC (base 10): 030240391/G - AIC (base 32): 0X4777 
50 FIALE IMEQ/1ML 

AIC (bace 10): 030240403/G - AIC (basa 32): 0XJ77M 
160 FIALE 1IMEQ/1ML 

AiC (base 10): 030240415/G - AIC (base 32): 0XJ77Z 
5 FIALE 1IMEO/2ML 

AIC (base 10): 050340427/G - AIC (pace 32): 0XJ76C 
10 FIALE iMEQ/2VL 

AIC {base 10): 05d94220/G - AIC (base 32) OXI7ER 
50 FIALE IMEC/2ML 

AIC (bace 10) 93C220441/G - AIC (basa 92): 0XJ78T 
100 FIALE 1IMEC/2ML 

AIC (ba5e 10): 030940454/G - AIC (base 32): 0X1726 
5 FIALI: 1MEO/SML 

ALS ibaze 10) DI024046/G - AIC {base 32): OX78L 
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10 FIALE 1MEG/S5ML 

AIC (base 10): 030940478/G - AIC (base 32): OXI79Y 
50 FIALE 1IMEQ/5ML 

AIC (base 10): 030940480/G - AIC (base 32): 0XJ7B0 
100 FIALE IMEGQ/SMI 

AIC (base 10): 030940492/G - AIC (base 32): 0XJ7BD 
5 FIALE IMEQ/10ML 

AIC (base 10): 030940504/G - AIC {base 32): 0XJ7BS 
10 FIALE 1MEQ/10ML. 

AIC (base 10): 030940516/G - AIC (base 32): 0X47C4 
50 FIALE 1IMEQ/10ML 

AIC (base 10): 030940528/G - AIC (basa 32): 0XI7CJ 
100 FIALE IMEQ/10ML 

AIC (base 40): 030940530/G - AIC (base 32): OXU7CL 
5 FIALE 1IMEQ/20ML 

AIG (base 10): 030940542/G - AIC (base 32): 0XJ7CY 
10 FIALE 1MEQ/20ML 

AIC (base 10): 030940555/G - AIC (base 32): 0XJ7DC 
50 FIALE 1IMEQ/20ML 

AIC (base 10): 030940567/G - AIC (base 32): 0XJ7DR 
100 FIALE 1MEO/20ML 

AIC (base 10): 030940579/G - AIC (base 32): 0X47F3 


SODIO CITRATO 


3,8% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 

AIC (base 10): 030941064/G - AIC (base 32): OXJ7W8 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 

AIC (base 10): 030941076/G - AIC (base 32): OXJ7WN 
3,8% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 

AIC (base 10): 030941088/G - AIC (base 32): 0XJ7X0 


3,8% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 
AIC (base 10): 030941090/G - AIC (base 32): 0XJ7X2 


3,8% FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030941102/G - AIC (base 32): 0XJ7XG 
3,8% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030941114/G - AIC (base 32): OXJ7XU 


3,8% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 030941126/G - AIC (base 32): 0XJ7Y6 


3,8% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030941138/G - AIC (base 32): OXI7YL 


3,8% 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030941140/G - AIC (base 32): OXJ7YN 


3,8% 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030941153/G - AIC (base 32): 0XJ7Z1 


3,8% 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030941165/G - AIC {base 32): OXJ7ZF 


3,8% 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030941177/G - AIC (base 32): 0XJ7ZT 


3,8% 5 FIALE 2ML 
AIG (base 10): 030941189/G - AIC (base 32): 0XJ805 


3,8% 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030241191/G - AIC (base 32): 0XJ807 


3,8% 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030941203/G - AIC (base 32): 0XJ80M 


3,8% 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030941215/G - AIC (base 32): OXJ80Z 


3,8% 5 FIALE 5ML 
AIC (base 10): 030941227/G - AIC (base 32): 0XJ81C 


3,8% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030941239/G - AIC (base 32): 0XJ81R 


‘if 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 115 


3,8% 50 FIALE SML 
AIC (base 10): 030941241/G - AIC (base 32): OXJ81T 


3,8% 100 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030941254/G - AIC (base 32): 0XJ826 
3,8% 5 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030941266/G - AIC (base 32): 0XJ82L 


3,8% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030941278/G - AIC (base 32): 0XJ82Y 


3,8% 50 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030941280/G - AIC (base 32): 0XJ830 


3,8% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030941292/G - AIC (base 32): 0XJ83D 
3,8% 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030941304/G - AIC (base 32): 0XJ83$ 
3,8% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030941316/G - AIC (base 32): 0XJ844 
3,8% 50 FIALE 20 ML 

AIG (base 10): 030941328/G - AIC (base 32): 0XJ84J 


3,8% 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030941330/G - AIC (base 32): OXJ84L 


SODIO CLORURO 


0,9% SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 


2000ML 


AIC (base 10): 030942270/G - AIC (base 32): OXJ91Y 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 2500ML 
AIC (base 10): 030942282/G - AIC (base 32): 0XJ928 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 3500ML 
AIC (base 10): 030942294/G - AIC (base 32): 0XJ92Q 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4000ML 
AIC (base 10): 030942306/G - AIC (base 32): 0XJ932 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 4500ML 
AIC (base 10): 030942318/G - AIC (base 32): 0XJ93G 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 5509ML 
AIC (base 10): 030942320/G - AIC (base 32): 0XJ93J 


SOLUZIONE PER IRRIGAZIONE SACCA CLEAR-FLEX 6000ML 
AIC (base 10): 030942332/G - AIC (base 32): OXJ93W/ 


0,9% 50 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030942369/G - AIC (base 32): 0XJ951 


0,9% 100 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030942371/G - AIC (base 32): 0XJ953 


0,9% 5 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030942383/G - AIC (base 32): 0XJ95H 


0,9% 10 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030942395/G - AIC {base 32): 0XJ95V 


0,9% 50 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030942407/G - AIC (base 32): 0XJ967 


0,9% 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 030942419/G - AIC (base 32): OXJ96M 


0,9% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030942421/G - AIC (base 32): 0XJ96P 


0,9% 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030942433/G - AIC (base 32): 0XJ971 


0,9% 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030942445/G - AIC (base 32): 0XJ97F 


0,9% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030942458/G - AIC (base 32): 0X497U 


0,9% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030942460/G - AIG (base 32): 0XJ97W 


18-5-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0,9% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030942472/G - AIC (base 32): 0X4988 


0,9% 50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030942484/G - AIC (base 32}: 0XJ98N 
0,9% 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030942496/G - AIC (base 32): 0XJ990 
0,9% 5 FIALE 20 ML 

AIG (base 10): 030942508/G - AIC (base 32): 0XJ499D 
0,9% 10 FIALE 20 ML 

AIG {base 10): 030942510/G - AIC (base 32): 0XJ99G 


0,9% 50 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030942522/G - AIC (base 32): 0XJ99U 


0,9% 100 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030842534/G - AIC {base 32): 0XJ9BB 
5 FIALE 20MEQ/10ML 

AIC (base 10): 030942546/G - AIC (base 32): OXJIBL 
10 FIALE 20MEQ/10ML 

AIC {base 10): 030942559/G - AIC (base 32): OXJOBZ 
50 FIALE 20MEO/10ML 

AIC (base 10): 030942561/G - AIC (base 32): OX39C1 


100 FIALE 20MEQ/10ML 
AIG (base 10): 030942573/G - AIC (base 32): OXJSCF 


SODIO E POTASSIO BICARBONATO 


5 FIALE IMEQ/1ML 
AIC {base 10): 030943068/G - AIC (base 32): OXJOLUW 


10 FIALE 1IMEG/IML. 
AIC-{base 10): 050943070/G - AIC {base 32): QXJSUY 


50 FIALE IMEQ/1ML 

AIC {base 10): 030943082/G - AIC (base 22): 0OXJ9VB 
100 FIALE IMEQ/IMI 

AIC (base 10): 030943094/G - AIC {base 32): OXJ9VQ 
5 FIALE IMEO/2ML 

AIC (base 10): 030243106/G - AIC (base 32): 0XJ9W2 


10 FIALE 1MEQ/2ML 
AIC (base 10): 030943118/G - AIC (base 32): 0XJ9WG 


50 FIALE IMEO/2ML 
AIC (base 10): 030943120/G - AIC (base 32): OXJIWJ 


100 FIALE 1IMEQ/2ML 

AIC (base 10): 030943132/G - AIC (base 32): OXJSWW 
5 FIALE 1MEQ/5ML 

AIC {base 10): 030943144/G - AIC {base 32): OXJ9X6 
10 FIALE IMEO/SML 

AIC (base 10): (30943157/G - AIC (base 32): OXJ9XP 
50-FIALE IMEQ/SML 

AIC (base 10): 030943169/G - AIC (base 32): OXJ9Y1 


100 FIALE IMEO/SML 
AIC (base 10): 030943171/G - AIC (base 32): OXJ9Y3 


5 FIALE IMEQ/10ML 

AIC (base 10): 030943183/G - AIC (base 32): OXJ9YH 
10 FIALE IMEQ/10ML 

AIC (base 10): 030943195/G - AIC {base 32): OXJIYV 
50 FIALE IMEQ/10ML 

AIC (base 10): 030943207/G - AIC (base 32): OXJOZ7 
100 FIALE IMEQ/10ML 

AIC {base 10): 030943219/G - AIC (base 32): OXJOZM 
5 FIALE 1MEO/20ML 

AIC (base 10): 030943221/G - AIC (base 32): OXJ9ZP 


10 FIALE 1MEQ/20ML 
AIC (base 10): 030943233/G - AIC (base 32): 0XJB01 


50 FIALE 1IMEQ/20ML 
AIC (base 10): 030943245/G - AIC (base 32): OXJBOF 


100 FIALE 1IMEQ/20ML 
AIC {base 10): 030943258/G - AIC (base 32): OXJBOU 


SODIO LATTATO 


SOLUZIONE CONCENTRATA PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) 


FORMULA 8 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 030944146/G - AIC (base 32): OXJBWL 


FORMULA 8 10 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030944159/G - AIC (base 32): OXJBWZ 
FORMULA 8 50 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 030944161/G - AIC (base 32): OXJBX1 
FORMULA 8 100 FIALE 1 ML 

AIC {base 10): 030944173/G - AIC (base 92): OXJBXF 
FORMULA 8 5 FIALE 2 ML 

AIC (base 10): 030944185/G - AIC (base 32): OXJBXT 
FORMULA 8 10 FIALE 2 ML 

AIC {base 10): 030944197/G - AIC {base 92): OXJBY5 


FORMULA 8 50 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 030944209/G - AIC (base 92): OXIBYK 


FORMULA 8 100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10)" 030944211/G - AIC {base 32): OXJBYM 


FORMULA 8 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030944223/G - AIC (base 32): OXJBYZ 


FORMULA 8 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030944235/G - AIC {base 32): OXJBZC 
FORMULA 8 50 FIALE 5 ML 

AIC (base 10): 030944247/G - AIC (base 32): OXJBZR 


FORMULA 8 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030944250/G - AIC {base 32): OXJBZU 


FORMULA 8 5 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030944262/G - AIC (base 32): 0XICO6 
FORMULA 8 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 630944274/G - AIC (base 32): OXJCOL 
FORMULA 8 50 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030944286/G - AIC (base 32): OXJCOY 
FORMULA 8 100 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030944298/G - AIC (base 32): OXJCT1B 
FORMULA 8 5 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030944300/G - AIC (base 32): 0XJC1D 
FORMULA 8 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030944312/G - AiC (base 32): 0XJC1S 
FORMULA 8 50 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030944324/G - AIC (base 32): 0XJC24 


FORMULA 8 100 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030944336/G - AIC (base 32): 0XJC2J 


FUSTINO 2000 ML 
AIC (base 10): 031515253/G - AIC (base 32): OY1SMP 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031515087/G - AIC (base 32): 0Y1SGH 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031515099/G - AIC (base 32): OY1SGV 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 031515101/G - AIC (base 32) OY1SGX 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031515113/G - AIC (base 32): 0Y1SH9 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031515125/G - AIC (base 92): OY1SHP 
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SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIG {base 10): 031515137/G - AIC (base 32). OY1SJI1 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031515149/G - AIC (base 32): OY1SJF 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
AIC (base 10): 031515152/G - AIC (base 32): DY1SJJ 


SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
AIC (base 10): 091515164/G - AIC (base 32): OV1SJW 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
AIC (base 10): 031515176/G*- AIC (base 32): OY1SK8 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
AIC (base 10): 031515188/G - AIC (base 32): OYISKN 


SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
AIC (base 10): 031515190/G - AIC (base 32) OY1SKQ 


SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
AIC (base 10): 031515202/G - AIC (base 32): OY1SL2 


SACCA CLEAR-FLEX 9500 Mi 
AIC (base 10): 031515214/G - AIC {base 32): OYISLG 


SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
AIC (base 10): 031515226/G - AIC (base 32): OY1SLU 


SACCA CLEAR-FLEX.10500 ML 
AIC (base 10): 031515238/G - AIC (base 32): 0Y1SM6 


SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 

AIC (base 10): 031515240/G - AIC (base 32): OY1SM8 
FUSTINO 2500 ML 

AIC (base 10): 031515265/G - AIC (base 32): OYISNI 


FUSTINO 4000 ML 
AIG (base 10): 031515277/G - AIC (base 32): OY1ISNF 


FUSTINO 4500 ML 
AIC {base 10): 031515289/G - AIC (base 32): OVISNT 


FUSTINO 5500 ML 
AÎC (base 10): 031515291/G - AIC (base 32): OV1ISNV 


FUSTINO 8000 ML 
AIC (base 10): 031515303/G - AIC (base 32): OY1SP7 


FUSTINO 6500 ML. 
AIC (base 10): 031515315/G - AIC (base 32): OY1SPM 


FUSTINO 7000 ML 
AIG (base 10): 031515327/G - AIC (base 32): OY1SPZ 


FUSTINO 7500 ML 
AIC {base 10): 031515339/G - AIC {base 32}: 0OY1SQC 


FUSTINO 8000 ML 
AIC (base 10): 031515341/G - AIC (base 32): OY1SOF 


FUSTINO 8500 ML 

AIC (base 10): 031515354/G - AIC (base 32): OY1SQU 
FUSTINO 9000 MI 

AIC (base 10): 031515366/G - AIC (base 32): OY1SR6 


FUSTINO 9500 ML 
AIC {base 10): 031515378/G - AIC (base 32): OY1SRL 


FUSTINO 10000 ML 
AIC (base 10): 031515380/G - AIC (base 32): OYISRN 


FUSTINO 10500 ML 
AIC {base 10): 031515392/G - AIC {base 32): OY1SSO 


FUSTINO 11000 ML 
AIC (base 10): 031515404/G - AIC (base 32): 0Y1SSD 


FUSTINO 11500 ML 
AIC (base 10): 031515416/G - AIC (base 32): DY1SSS 


FUSTINO 12000 ML. 
AIC (base 10): 031515428/G - AIC (base 32): OY1ST4 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIA- 


LISI {RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031512080/G - AIC (base 32). OY1PJJ 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 

AIC (base 10): 031512092/G - AIC (base 32): OYIPIW 
SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 

AIC (base 10): 031512104/G - AIC (base 32) OY1PK8 
SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 

AIC (base 10): 031512116/G - AIC (base 32): OVIPKN 
SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 

AIC (base 10): 031512128/G - AIC (base 32): OY1PLO 
SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 

AIG (base 10): 031512130/G - AIC (base 32): OY1PL2 
SACCA GLEAR-FLEX 6000 ML 

AIG (base 10): 031512142/G - AIC (base 32): OYIPLG 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
AIC (base 10): 031512155/G - AIC {base 32): OYIPLV 


SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
AIC (base 10): 031512167/G - AIG (base 32) OY1PM7 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
AIC (base 10): 031512179/G - AIC {base 32): OY1PMM 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 

AIC (base 10): 031512181/G - AIC (base 32): OY1PMP 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 

AIC (basa 10): 031512193/G - AIC (base 32) OYIPNI 
SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 

AIC (base 10): 031512205/G - AIC (base 32) OY1PNF 
SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 

AIG (base 10): 031512217/G - AIC {base 32). OY1PNT 
SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 

AIC (base 10): 031512229/G - AIC (base 32): OY1PPS5 
SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 

AIC (base 10): 031512231/G - AIC (base 32): OY1PP7 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML. 

AIC (base 10): 031512243/G - AIC (base 32): OY1PPM 
FUSTINO 2000 ML 

AIC (base 10): 031512256/G - AIC {base 32). OY1PQ0 
FUSTINO 2500 ML 

AIC (base 10): 031512268/G - AIC {base 22) OYIPQD 
FUSTINO 4000 ML 

AIC (base 10}: 031512270/G - AIC (base 32) OYIPOG 
FUSTINO 4500 ML 

AIC (base 10): 031512282/G - AIC (base 32): OVIPQU 
FUSTINO 6000 Mi 

AIC {base 10): 031512294/G - AIC (base 32): OYIPR6 
FUSTINO 5500 ML 

AIC (base 10): 031512306/G - AiC (base 32): OYIPRL 
FUSTINO 8500 ML. 

AIC (base 10): 031512318/G - AIC (base 32): OYIPRY 
FUSTINO 7000 ML 

AIC {base 10): 031512320/G - AIC {basa 32): OY1PSO 
FUSTINO 7500 ML 

AIC (base 10): 031512332/G - AÎC (base 32): OYIPSD 
FUSTINO 8000 Mi 

AIC (base 10): 031512344/G - AIC (base 32): OYi1PSS 
FUSTINO 6500 ML 

AIG (base 10): 031512357/G - AIC (base 32): OYIPT5 
FUSTINO 9000 MI. 

AIC (base 10): 031512369/G - AIG (base 22): OYIPTK 
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FUSTINO 9500 ML 
AIC (base 10): 031512371/G - AIC (base 32): OY1PTM 


FUSTINO 10000 ML 
AIC (base 10): 031512383/G - AIC (base 32) OY1PTZ 


FUSTINO 10500 ML 
AIC (base 10): 031512395/G - AIC (base 32): OY1PUC 


FUSTINO 11000 ML 
AIC (base 10): 031512407/G - AIC (base 32): OY1IPUR 


FUSTINO 11500 ML x 
AIC (base 10): 031512419/G - AIC (base 32): OY1PV3 


FUSTINO 12000 ML 
AIC (base 10): 031512421/G - AIC (base 32): OY1PVS5 


LISI (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031516089/G - AIC (base 32): OYITFT 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 093151£091/G - AIC (base 32): OY1TFV 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 031516103/G - AIC (base 32): OY1TG7 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031516115/G - AIC (base 32): OY1TGM 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC {base 10): 031516127/G - AIC (base 32): OY1TGZ 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031516139/G - AIC (base 32): OY1THC 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031516141/G - AIC (base 32}: OY1THF 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 

AIC (base 10): 031516154/G - AIC (base 32): OY1THU 
SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 

AIC (base 10): 031516166/G - AIC (base 32): OY1TJ6 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
AIC (base 10): 031516178/G - AIC (base 32): OYITJL 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
AIC (base 10): 031516180/G - AIC (base 32): OY1TJN 


SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
AIC (base 10): 031516192/G - AIC (base 32): OYITKO 


SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
AIG (base 10): 031516204/G - AIC (base 32): OY1TKD 


SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
AIC (base 10): 031516216/G - AIC (base 32): OYITKS 


SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
AIC (base 10): 031516228/G - AIC (base 32): OY1ITL4 


SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 

AIC (base 10): 031516230/G - AIC (base 32): OY1TL6 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 

AIC (base 10): 031516242/G - AIC (base 32): OYITLL 
FUSTINO 2000 ML 

AIC (base 10): 031516255/G - AIC (base 32): OY1TLZ 
FUSTINO 2500 ML 

AIC (base 10): 031516267/G - AIC (base 32): OY1TMC 
FUSTINO 4000 ML 

AIC (base 10): 031516279/G - AIC (base 32): OYITMR 
FUSTINO 4500 ML 

AIC (base 10): 031516281/G - AIC (base 32): OY1TMT 


FUSTINO 6000 ML 
AIC (base 10): 031516293/G - AIC (base 32): OYITN5 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIA- 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE 


va, pese 


FUSTINO 5500 ML 
AIC (base 10): 031516305/G - AIC (base 32). OY1TNK 


FUSTINO 6500 ML 
AIC (base 10): 031516317/G - AIC (base 32): OY1TNX 


FUSTINO 7000 ML 
AIC (base 10): 031516329/G - AIC (base 32): OY1TP9 


FUSTINO 7500 ML 
AIC (base 10): 031516331/G - AIC (base 32): OY ITPC 


FUSTINO 8090 ML 
AIC (base 10): 031516343/G - AIC (base 32): OY1TPR 


FUSTINO 8500 ML 
AIC (base 10): 031516356/G - AIC (base 32): OY1TQ4 


FUSTINO 8000 ML 
AIC {base 10): 031516368/G - AIC (base 32): OY1TOJ 


FUSTINO 9500 ML 
AIC (base 10): 031516970/G - AIC (base 32): OY1TQL 


FUSTINO 10000 ML 
AIC (base 10): 031516382/G - AIC (base 32): OY1TQY 


FUSTINO 10500 ML 
AIC (base 10): 031516394/G - AIC (base 32): OY1TRB 


FUSTINO 11000 ML 
AIC (base 10): 031516406/G - AIC (base 32): OYITRQ 


FUSTINO 115009 ML 
AIC (base 10): 031516418/G - AiC (base 32): OYITS2 


FUSTINO 12000 ML 
AIC (base 10): 031516420/G - AIC (base 32): OY1TS4 


F.UN.) 
SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 

AIC (base 10). 031518083/G - AIC {base 
SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 

AIC (base 10): 031518095/G - AIC (base 32): OY1VDH 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 031518107/G - AIC (base 32): OY1VDV 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031518119/G - AIC (base 32): OY1VF7 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031518121/G - AIC (base 32): OY1VF9 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031518133/G - AIC (base 32): OY1VFP 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031518145/G - AIG (base 32): OY1VG1 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
AIC (base 10): 031518158/G - AIC (base 32): OYIVGG 


SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
AIC (base 10): 031578160/G - AIC (base 32): OYIVGI 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 
AIC (base 10): 031518172/G - AIC (base 32): OYIVGW 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
AIC (base 10): 031518184/G - AIC (base 32): OY1VH8 


SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 
AIC (base 10): 031518196/G - AIC (base 32): OY1VHN 


SACCA CLEAR-FLEX 9000 ML 
AIC {base 10): 031518208/G - AIC (base 32): OY1VJO 


SACCA CLEAR-FLEX $500 ML 
AIC (base 10): 031518210/G - AIC (base 32): ovfv.i2 


SACCA CLEAR-FLEX 10900 ML 
AIC (base 10): 031518222/G - AIC (base 32): OY1VJa 


32): OY1VDI 
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SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
AIC (base 10): 031518234/G - AIC (base 32): OY1VJU 


SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 
AIG (base 10): 031518248/G - AIC (base 32): OY1VK6 


FUSTINO 2000 ML 
AIC (base 10): 031518259/G - AIC (base 32): OY1VKM 


FUSTINO 2500 ML 
AIC (base 10): 031518261/G - AIC (base 32): OY1VKP 


FUSTINO 4000 ML 
AIC (base 10): 031518273/G - AIC (base 32): OY1VL1 


FUSTINO 4500 ML 
AIC (basa 10): 031518285/G - AIC (base 32): OYIVLE 


FUSTINO 6000 ML 
AIC (base 10): 031518297/G - AIC (base 32): OY1VLT 


FUSTINO 5500 ML 
AIC {base 10): 031513309/G - AIC (base 32): OY1VMS5 


FUSTINO 6500 ML 
AIC (basa 10): 031518311/G - AIC (base 32): OY1VM7 


FUSTINO 7000 ML 
AIC {base 10): 031518323/G - AIC (base 32): OY1VMM 


FUSTINO 7500 ML 
AIC (base 10): 031518335/G - AIC (base 32): OY1IVMZ 


FUSTINO 8000 ML 
AIC (base 10): 031518347/G - AIC (base 32}: OYTVNO 


FUSTINO 8500 ML 
AIC {base 10): 031518350/G - AIC {base 32): OYIYNG 


FUSTINO 9000 ML 
AIC (base 10): 031518262/G - AIC (base 32): OY1VNU 


FUSTINO 9500 ML 
AIC (base 10): 031518374/G - AIC {base 32): OY1VP6 


FUSTINO 10000 ML 
AIC (base 10): 031518386/G - AIC (base 32): OY1VPL 


FUSTINO 10500 ML 
AIC (base 10): 031518398/G - AIC (base 32): OY1VPY 


FUSTINO 11000 ML 
AIC (base 10): 031518400/G - AIC (base 32): OY1VQ0 


FUSTINO 11500 ML 
AIC (base 10): 031518412/G - AIC (base 32): OY1VQD 


FUSTINO 12000 ML 
AIC {base 10): 031513424/G - AIC (base 32): OYIVOS 


(RANGE F.U.N)) 


SACCA CLEAR-FLEX 2600 ML 
AIC (base 10): 031522081/G - AiC (base 32): OY1Z91 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031522093/G - AIC (base 32): OVIZIF 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 031522105/G - AIC {base 32): CYIZIT 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031522117/G - AIC (base 32): OY1ZBS5 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031522129/G - AIC (base 32); OY1ZBK 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031522131/G - AIC (base 92): OY1ZBM 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031522143/G - AIC (base 32): OV1ZBZ 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
AIC {base 10): 031522163/G - AIC {base 32): OY1ZCD 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI 


SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
AIC (base 10): 031522168/G - AIC (base 32): OY1ZCS 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 

AIC (base 10): 031522170/G - AIC (basa 32): OYIZCU 
SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 

AIC (base 10): 031522182/G - AIC (base 32): 0Y1ZD8 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 

AIC (base 10): 031522194/G - AiC (base 32): OYIZDL 


SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 
AIC (base 10): 031522206/G - AIC {base 32): OYIZDY 


SACCA CLEAR-FLEX 9590 ML 
AIC (base 10): 031522218/G - AIC (base 32): OYIZFB 


SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
AIC {basg 10): 031522220/G - AIC (base 32): CY1ZFD 


SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 

AIC (base 10): 031522232/G - AIC (base 32): OY1ZFS 
SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 

AIC (base 10): 031522244/G - AIC (base 32): OY1ZG4 


FUSTINO 2000 ML 
AIC (base 10): 031522257/G - AIC (base 32): OY1ZGK 


FUSTINO 2500 ML 

AIC (base 10): 031522269/G - AIC (base 32): OY1ZGX 
FUSTINO 4000 ML 

AIC (base 10): 031522271/G - AIC (base 32): OY1ZGZ 
FUSTINO 4500 ML 

AIC (base 10): 031522283/G - AIC (base 32): OY1ZHC 
FUSTINO 6000 ML 

AIC {base 10): 031522295/G - AIC {base 32): OYIZHR 


FUSTINO 5500 ML 
AIC (base 10): 031522307/G - AIC (base 32): OYIZI3 


FUSTINO 6500 ML 
AIC (base 10): 031522319/G - AiC (base 32): OY1ZJH 


FUSTINO 7000 ML 

AIC (base 10): 031522321/G - AIC (base 32): OY1ZJK 
FUSTINO 7500 ML 

AIC (base 10): 031522333/G - AIC (base 32): OY1ZJIX 
FUSTINO 8000 ML 

AIC (base 10): 031522345/G - AIC (base 32): OY1ZK9 


FUSTINO 8500 ML 
AIC (base 10): 031522358/G - AIC (base 32): OY1ZKQ 


FUSTINO S000 ML 
AIC (base 10): 031522360/G - AIC {base 32}: OYIZKS 


FUSTINO 9509 ML 

AIC (base 10): 031522372/G - AIC (base 32): OY1ZL4 
FUSTINO 10000 ML . 

AIC {basa 10): 031522384/G - AIG (base 32): OY1ZLJ 
FUSTINO 10500 ML 

AIC (base 10): 031522396/G - AIC (base 32): OYIZLW 
FUSTINO 11000 ML 

AIC (base 10): 031522408/G - AIC (base 32): OYIZM8 
FUSTINO 11500 ML 

AIG (base 10): 031522410/G - AIC (base 32): OY1ZMB 


FUSTINO 12000 ML 
AIC (base 10): 031522422/G - AIC (base 32): OYIZMQ 


SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


PA, ere 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031511052/G - AIC (base 32): OYINID 


SACCA CLEAR-FLEX 3550 ML 
AIC (base 10): 031511064/G - AIC (base 32): OY1NJS 
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SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031511076/G - AIC (base 32): OYINK4 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIG (base 10): 031511088/G - AIC (base 32): OYINKJ 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031511090/G - AIC (base 32): OYINKL 


SOLUZIONI PER DIALISI! PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 03î508070/G - AIC (base 32): OY1KM6 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031508082/G - AIC (base 32): OYIKML 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031508094/G - AIC (base 32): OY1KMY 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031508108/G - AIC (base 32): OY1KNB 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031508118/G - AIC (base 32): OYIKNQ 


SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031510050/G - AIC (base 32): OY1MK2 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (base 10): 031510062/G - AIC (base 32): OY1MKG 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031510074/G - AIC (base 32): OY1MKU 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031510086/G - AIC (base 32): OY1ML6 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031510098/G - AIC (base 32): OYIMLL 


SOLUZIONI PER EMODIALISI (RANGE FU.N.) 


SACCA CLEAR-FLEX 2000 ML 
AIC (base 10): 031521038/G - AIC (base 32): OY1Y8G 


SACCA CLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031521040/G - AIC (base 32): OY1Y8J 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC {base 10): 031521053/G - AIC (base 32): OYiYB8X 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031521065/G - AIC (base 32): OY1Y99 


SACCA CLEAR-+FLEX 4500 ML 
AIC (base 10): 031521077/G - AIC (base 32): OY1Y9P 


SACCA CLEAR-FLEX 5500 ML 
AIC (base 10): 031521089/G - AIC (base 32): OYIYBI 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031521091/G - AIC (base 32): OY1YB3 


SACCA CLEAR-FLEX 6500 ML 
AIC (base 10): 031521103/G - AIC (base 32): OY1YBH 


SACCA CLEAR-FLEX 7000 ML 
AIG (base 10): 031521115/G - AIC (base 32): OY1YBV 


SACCA CLEAR-FLEX 7500 ML 

AIC (bass 10): 031521127/G - AIC (base 32): OY1YC7 
SACCA CLEAR-FLEX 8000 ML 

AIC (basa 10): 031521139/G - AIC (base 32): OY1YCM 
SACCA CLEAR-FLEX 8500 ML 

AIC (base 10): 031521141/G - AIC (base 32): OY1YCP 
SACGA CLEAR-FLEX 9000 ML 

AIC (base 10): 031521154/G - AIC (base 32): OY1YD2 


SACCA CLEAR-FLEX 9500 ML 
AIC (base 10): 031521168/G - AIC (base 32): OY1YDG 


SACCA CLEAR-FLEX 10000 ML 
AIC (base 10): 031521178/G - AIC (base 32): OY1YDU 


SACCA CLEAR-FLEX 10500 ML 
AIC (base 10): 031521180/G - AIC (base 32): OYiYDW 


SACCA CLEAR-FLEX 11000 ML 
AIC (base 10): 031521192/G - AIC (base 32): OY1YF8 


FUSTINO 2000 ML 
AIC {base 10): 031521204/G - AIC (base 32): OYIYFN 


FUSTINO 2500 ML 
AIC (base 10): 031521216/G - AIC (base 32): OYiYGO 


FUSTINO 3000 ML 
AIC (base 10): 031521228/G - AIC (base 32): OYIYGD 


FUSTINO 3500 ML 
AIC (base 10): 031521230/G - AIC (base 32): OYIYGG 


FUSTINO 4000 ML 
AIC (bass 10): 031521242/G - AIC (base 32): OYIYGU 


FUSTINO 4500 ML 
AIG (base 10): 031521255/G - AIC (base 32): OYÎYH7 


FUSTINO 5500 ML 
AIC (base 10): 031521267/G - AIC (base 32): OYIYHM 


FUSTINO 5000 ML 
AIC (base 10): 031521279/G - AIC (base 32): OYIYHZ 


FUSTINO 6000 ML 
AIC (base 10): 031521281/G - AIC (base 32); OYIYJ1 


FUSTINO 6500 ML 
AIC (base 10): 031521293/G - AIC (base 32): OY1YJF 


FUSTINO 7000 ML 
AIC (base 10): 031521305/G - AIC (base 32): OY1YJT 


FUSTINO 7500 ML 
AIC (base 10): 031521317/G - AIC (base 32): OY1YK5 


CIOTIRKIA 
FUSTINO 8000 ML 


AIC (base 10): 031521329/G - AIC (base 32): OYIYKK 
FUSTINO 8500 ML 

AIC (base 10): 031521331/G - AIC (basa 32): OY1YKM 
FUSTINO 9000 ML 

AIC (base 10): 031521343/G - AIC (base 32): OY1YKZ 
FUSTINO 9500 ML 

AIC (base 10): 031521356/G - AIC (base 32): OY1YLD 


FUSTINO 10000 ML 
AIC (base 10): 031521382/G - AIC (base 32): OY1YLS 


FUSTINO 10500 ML 
AIC (base 10): 031521370/G - AIC (base 32): OY1YLU 


FUSTINO 11000 ML 

AIC (base 10): 031521382/G - AIC (base 32): OY1YM6 
FUSTINO 11500 ML 

AIC (base 10): 031521394/G - AIC (base 32): OY1YML 


FUSTINO 12000 ML 
AIC (base 10): 031521406/G - AIC (base 32): OY1YMY 


SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


VI, 795 


SACCA GCLEAR-FLEX 2500 ML 
AIC (base 10): 031509058/G - AIC (base 32): OY1LL2 


SACCA CLEAR-FLEX 3500 ML 
AIC (basa 10):-031509080/G - AIC (base 32): OY1LL4 


SACCA CLEAR-FLEX 4000 ML 
AIC (base 10): 031509072/G - AIC (base 32}: OY1LLJ 


SACCA CLEAR-FLEX 4500 ML 
AIG (base 10): 031509084/G - AIC (base 32): OYiLLW 


SACCA CLEAR-FLEX 6000 ML 
AIC (base 10): 031509096/G - AIC (base 32): OYiLM8 
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BICINDUSTRIA FARMACEUTICI S.P.A. 
Codice fiscale: 00885470082 
VIA DE AMBROSIS, 2/6 - 15067 NOVI LIGURE 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031022318/G - AIC (base 22) OXLR7G 


10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031022320/G - AIC (base 32): OXLR7J 


100 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031022332/G - AIC (base 32): OXLR7VW 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031022282/G - AIC (base 32); OXLRGB 


FLACONE 250 ML . 
AIC (base 10): 031022284/G - AIC (base 32): OXLRGO 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031022308/G - AIC (base 32): 0OXLR72 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCO 


"II" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031106305/G - AIC (base 32): OXP981 
Il” FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031108317/G - AIC {base 32): OXP98F 
Pl" FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031108329/G - AIC (base 32): OXP98T 


"I" FLACONE 250 ML 
AIC {bass 10): 031108331/G - AIC (basa 32): OXPS6V 


"I" FLAGONE 500 ML 
AIC (base 19): 031108343/G - AIC (base 32): 0OXP397 


"I° 250 ML IN FLACONE DA 500 ML 
AIC (base 10): 031108356/G - AIC (base 32): OXP99N 
ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


"il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031106293/G - AIC (base 32): OXP97P 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 031264094/G - AIC (basa 32): OXUSBY 
FLACONE 250 ML 

AIG (base 10): 031284106/G - AIC (base 32): OXU3CB 


FLACONE 500 NL 
AIC (base 10): 031284118/G - AIC (base 32): OXU3CQ 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
LATTATO 


FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 031265097/G - A!C (basa 32): CXU4B9 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031285100/G - AIC {base 32): OXU4BP 
FLACONE 500 ML 


AIC (base 10): 091265111/G - AIC (base 32): OXU4BR 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 
E SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 

AIC {base 10): 031263092/G - AIC (base 32): OXU2CN 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031263104/G - AIC (base 32): OXU2DO 
FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031253118/G - AIC (base 32): OXU2DD 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Ra I ART 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 109 ML 
AIC (base 10): 091031154/G - AIC (bade 32): OXLZVL 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): C31031166/G - AIC (basa 32): OXLZVY 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031031178/G - AIC (base 32): OXLZWB 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031032156/G - AIC (base 32): OXMOUW 


FLACONE 259 ML 
AIC (base 10): 031032168/G - AIC (base 32): OXMOV8 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10}: 031032170/G - AIC (base 32): OXMOVB 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031246097/G - AIC (basa 32): OXTKSK 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031246109/G - AIC (base 32): OXTKSX 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031246111/G - AIC (basa 32): OXTKSZ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031036155/G - AIC (base 32): OXM4RV 


FLACONE 250 ML 
AIG {base 10): 031036167/G - AIC (base 32): 0XM4S7 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031036179/G - AIC {base 32): OXM4SM 
ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031040431/G - AIC (base 32): OXMBXH 


"I° FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031040443/G - AIC (base 92): OXMBXV 


"I" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031040458/G - AIC {base 32): OXMS8Y8 


Pi” FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031040468/6 - AIC (base 32): OXMBYN 


"I* FLACONE 250 ML 
AIC (base 10}: 031040470/G - AIC (base 32): OXMS8YQ 


Pil" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031040482/G - AIC (base 32): OXMSZ2 


PIE" FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 031040494/G - AIC (base 32): OXMSZG 


"It" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031040508/G - AIC (base 32): OXMBZU 


"I° FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031040518/G - AIC (base 32): OXM906 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"ii" FLACONE 100 ML 

AIC (basa 10): 031249093/G - AIC (base 32): OXTNOQS 
"11" FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 031249105/G - AIC (base 32); OXTNQOK 
PHI" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 031249117/G - AIC (base:32): OXTNOX 


ica 
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ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCO- 


NATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031250085/G - AIC (base 32): OXTPPH 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031250107/G - AIC (base 32): OXTPPV 


FLACONE 500 ML 
AIC {basex10): 031250119/G - AIC (base 32) OXTPO7 


FRUTTOSIO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031045560/G - AIC (base 32): OXMFXS 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031045572/G - AIC {base 32) OXMFY4 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031045584/G - AIC (base 32): OXMFYJ 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031045596/G - AIC (base 32): OXMFYW 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031045608/G - AIC (base 32) OXMFZ8 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031045610/G - AIC (base 32): OXMFZB 


20% FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 031045622/G - AIC (base 32): OXMFZQ 


20% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031045634/G - AIC (base 32): OXMG02 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031045646/G - AIC (base 32): OXMGOG 


GLICEROLO CON SODIO CLORURO 


10%"0,9% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 031049152/G - AIC (base 32) OXMKGO 


10%”0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031049164/G - AIC (base 32): GXMKGD 


10%"0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10)- 031049176/G - AIC {base 32) OXMKGS 


GLUCOSIO 


5% FLACONE 100 ML 
AIGC (base 10): 032387019/G - AIC {base 32): OYWCYC 


5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387019/G - AIC (base 32): OYWCOYC 
5% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387021/G - AIC (base 32): OYWCYF 


5% FLACONE 250 ML 
AIG (base 10): 032387021/G - AIC (base 32): OYWCYF 


5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387033/G - AIC (base 32): OYWCYT 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387033/G - AIC (base 32): OYWCYT 
10% FLACONE 100 ML 

AIG {base 10): 032387045/G - AIC (base 32): OYWCZS 
10% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10}: 032387045/G - AIC (base 32): OYWCZ5 
10% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387058/G - AIC (base 32}: OYWCZL 
10% FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 032387058/G - AIC (base 32): OYWCZL 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032387060/G - AIC (base 32): OYWCZN 


10% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387060/G - AIC (base 32): OYWCZN 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387072/G - AIC (base 32): OYWD0O0 
20% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387072/G - AIC (base 92): OYWD00 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387084/G - AIC (base 32): OYWDOD 
20% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387084/G - AIC (base 32): OYWDOD 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387096/G - AIC (base 32): OYWDOS 
20% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387096/G - AIC (base 32): OYWDOS 
30% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387108/G - AIC (base 92): OYWD14 
30% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387108/G - AIC (base 92): OYWD14 
30% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387110/G - AIC (base 32): OYWD16 
30% FLACONE 250 ML. 

AIC (base 10): 032387110/G - AIC (base 32): OYWD16 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387122/G - AIC (base 32): OYWDIL 
30% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387122/G - AIC (base 32): OYWDIL 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387134/G - AIC (base 32): OYWD1Y 
50% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387134/G - AIC (base 32): OYWD1Y 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387146/G - AIC (base 32): OYWD28 
50% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387146/G - AIC (base 32): OYWD2B 
50% FLACONE 500 ML 

AIC {basa 10): 032387159/G - AIC (base 32): OYWD2R 
50% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387159/G - AIC (base 32): 0YWD2R 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387161/G - AIC (base 32): OYWD2T 
33% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 032387161/G - AIC (base 32): OYWD2T 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387173/G - AIC (base 32)- OYWD35 
33% FLACONE 250 ML 

AIC (base 10): 032387173/G - AIC (base 32): 0YWD35 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387185/G - AIC (base 32): OYWD3K 
33% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 032387185/G - AIC (base 32}: OYWD3K 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"I" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031056296/G - AIC (base 32): OXMSF8 


"1" FLACONE 250 ML 
AIG (base 10): 031056308/G - AIC (base 32): OXMSFN 


"i" FLACONE 500 ML 

AIC {base 10): 031056310/G - AIC (base 32): OXMSFQ 
"|" FLACONE 100 ML 

AIC {basè 10): 031056322/G - AIC {base 32): 0XMSG2 


_ 2 
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"1" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031056334/G - AIC (base 32): OXMSGG 


"I" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031056346/G - AIC (base 32): OXMSGU 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"1" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031058439/G - AIC (base 32): OXMUJ7 


"I" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031058441/G - AIC (base 32): OXMUJ9 


"1" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031058454/G - AIC (base 32): OXMUJQ 


"ti" FLACONI 100 ML 
AIC (base 10): 031058466/G - AIC (base 32): OXMUK2 


"HI" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031058478/G - AIC (base 32): OXMUKG 


"Il" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031058480/G - AIC (base 32): OXMUKJ 


"Il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031058492/G - AIC (base 32): OXMUKW 


"ill" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031058504/G - AIC (base 32): OXMUL8 


"111" FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031058516/G - AIC (base 32): OXMULN 
MANNITOLO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031065434/G - AIC (base 32): OXN1BU 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031065446/G - AIC (base 32): OXN1C6 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031065459/G - AIC (base 32): OXN1CM 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031085461/G - AIC (base 32): OXN1CP 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031085473/G - AIC (base 32): OXN1DI1 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031065485/G - AIC (base 32): OXN1DF 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031065497/G - AIC (base 32): OXN1DT 


18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031065509/G - AIC (base 32): OXN1F5 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031065511/G - AIC (base 32): OXN1F7 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031252099/G - AIC (base 32) OXTRN3 


FLACONE 250 ML. 
AIC (base 10): 031252101/G - AIC (base 32): OXTRNS 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031252113/G - AIC (base 32): OXTRNK 
RINGER 


FLACONE 109 ML 

AIC (base 10): 031072150/G - AIC (base 32): GXN7WQ 
FLACONE 250 ML 

AIC (base 19): 031072162/G - AIC (base 32): OXN7X2 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031072174/G - AIC (base 32): 0OXN7XG 


RINGER ACETATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031076159/G - AIC (base 32): OXNCTZ 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031076161/G - AIC (base 32): OXNCU1 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031076173/G - AIC (base 32): OXNCUF 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029630098/G - AIC (base 32): 0W87NL 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10); 029830100/G - AIC (base 32): OWS87NN 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029630112/G - AIC (base 32): 0W87PO 


RINGER CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10}: 031253091/G - AIC (base 32): OXTSM3 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031253103/G - AIC (basa 32): OXTSMH 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031253115/G - AIC (base 32): OXTSMV 
RINGER LATTATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031088168/G - AIC (base 32): OXNRK6 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031088178/G - AIC (base 32): OXNRKL 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031088180/G - AIC (base 32); OKNRKN 
RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 029631099/G - AIC (base 32): CW38ML 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029831102/G - AIC (base 32): 0OW88MY 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 029631114/G - AIC (base 32): 0W88NB 


SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO 


5 FIALE 1G 
AIC (base 10): 031196076/G - AIC (base 32): OXSOXD 


10 FIALE 1G 
AIC (base 10): 031196088/G - AIC {base 32): OXSOXS 


100 FIALE 1G 
AIC (base 10): 031196090/G - AIC {base 32): OXSOXU 


SODIO CLORURO 


0,9% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031101672/G - AIG (base 32): OXPAR8 


0,9% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031101684/G - AIC (base 32): OXP4RN 


0,9% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031101696/G - AIC (base 32): OXP4S0 


3% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031101708/G - AIC (base 32): OXP4SD 


3% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 03110171C/G - AIC (base 32): OXP4SG 


3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031101722/G - AIC (base 32): OXP4SU 
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5% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 031101734/G - AIC (base 32): OXPAT6 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031101746/G - AIC (base 32): OXPATL 


5% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031101759/G - AIC (base 32) OXP4TZ 
SODIO LATTATO 


1,87% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031254257/G - AiC (bass 32): OXTTRK 


1,87% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031254289/G - AIC (base 32) OXTTRX 


1,67% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031254271/G - AIC (case 32): OXTTRZ 


11,2% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031254283/G - AIC (base 32). OXTTSC 


11,2% FLACONE 250 ML 
AIC (basa 10): 031254295/G - AIC (base 32): GXTTSR 


11,2% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10). 031254307/G - AICS (base 32) CXTTTS 
SCDIO TIOSOLFATO 


10 FIALE 1000MG/10 ML 
AIC {basa 10): 031124050/G - AIC {base 32). OXPULL 


100 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 031124062/G - AIC {base 32) OXPULY 


BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. 


Codice fiscale: 01233940457 
VIA CAVOUR, 41/43 - 20026 NOVATE MILANESE 


ADRENALINA 


5 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC {base 10): 030048019/G - AIC (base 32): GWNZSM 


10 FIALE0,5 MG/1 ML 
AIC {base 10): 030048921/G - AIC (base 32): OWNZSP 


5 FIALE1 MGr1 ML 
AIC {base 10): 030048058/G - AIC (base 32) OWNZTU 


10 FIALE1 K1G/1 ML 
AIC {base 10): C30043060/G - AIC (base 32): OWNZTWY 


190 FIALE1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030048084/G - AIC (base 32): OWNZUN 
ALOPERIDOLO 
100 FIALE1 ML 2 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030049035/G - AIC (base 32): OWPOSC 
AMINOFILLINA 
10 FIALE 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 030050042/G - AIC (base 32): 0WP1S1 


AMOXICILLINA 


2,5% 1 FLACONE 66,656G GRANUL./100ML SOSPENSIONE 


AIC {base 10): 030051054/G - AIC (base 32}: 0OWP2RG 


5% 1 FLACONE 66,66G GRANUL./100ML SOSPENSIONE 
AIC (base 10): 030051066/G - AIC (base 32): OWP2RU 


AZZETTA UFFICIALE 


—ry—=<= 


BIOSOL S.P.A. 
Codice fiscale: 01790750362 
VIA MODENESE 30 - 41036 MEDOLLA 


SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI 


SACCA FLESSIBILE 1000 +5000 ML 
AIC (basé 10): 031487196/G - AIC (base 32): OYOSPW 
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.UN.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000+3000 ML 
AIC (base 10): 031472083/G - AIC (base 32): OYOGGM 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1000-+ 5000 ML 
AIC (base 10): 031472085/G - AIC (base 32): OYOGGZ 
SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031474036/G- AIC (base 32): OYOJCN 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031474048/G - AIC (base 32) OYOJDO 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 + 3000 ML 
AIC (base 10): 031474051/G - AIC (base 32): 0Y0JD3 


SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1009 + 5000 ML 
AIC {base 10): 031474083/G - AIC (base 32}: OYOJDH 
SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) 


SACCA FLESSIBILE 1500 ML 
AIC (base 10): 031471042/G - AIC (base 32): OYOFG2 


SACCA FLESSIBILE 3000 ML 
AIC (base 10): 031471055/G - A!C (base 32): OYOFGH 


SACCA FLESSIBILE 2000 + 3000 ML 
AIC {basa 10}: 031471087/G - AIC (base 32): OYOFGV 


SACCA FLESSIBILE 1000+ 5000 ML 
AIC (base 10): 031471079/G - AIC (base 32): OYOFH7 


BONOMELLI S.R.L. 
Codice fiscale: 03657500371 
VIALE MONTECUCCOLI, 1 - 22042 DOLZAGO 


GLICEROLO CAMORM MALVA 


6 MICROCLISMI DA 3 G 
AIC (base 10): 029714019/G - AIC (base 32): CWBTM3 


6 MICROCLISMI 8G 
AIC (basg 10): 029714021/G - AIC (base 32): OVBTMS 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 029714033/G - AIC (base 32): ONBTMK 


C.G.1. - COMPAGNIA GENERALE IMPIANTI S.P.A. 


Codice fiscale: 02560280154 
VIALE LAZIO, 21 - 20125 MILANO 


ADRENALINA 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 03140€010/G - AIC {base 32): OXYFXU 


6 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 031408910/G - AIC (base 32): OXYFXU 


5 FIALE 1 MG/IML 
AIC (basa 10):-031406022/G - AIC (base 32): OXYFY6 
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5 FIALE 1 MG/iML 
AIC (base 10): 031408022/G - AIC (base 32): OXYFY6 


GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424017/G - AIC (base 32): OXYZJK 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424017/G - AIC (base 32): OXYZJK 


10% FIALA 10 ML 
AIG (base 10): 031424029/G - AIC (base 32): OXYZJX 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424029/G - AIC (base 32): OXYZJX 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424031/G - AIC (base 32): OXYZJZ 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424031/G - AIC (base 32): OXYZJIZ 


30% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424043/G - AIC (base 32): OXYZKC 


30% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031424043/G - AIC (base 32): OXYZKC 


C.0.C FARMACEUTICI S.R.L. 
Codice fiscale: 03541870378 
VIA MODENA, 15 - 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE 


ANTAZOLINA E NAFAZOLINA 
0,5% +0,025% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032661011/G - AIC (base 32): OZ4RJM 
POTASSIO FOSFATO 
SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20 MEQ/10ML. 
AIC (base 10): 0327234016/G - AIC (base 32): OZ6YUYO 
ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032648014/G - AIC (base 32): 0OZ4BUG 


ACIDO NALIDIXICO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032649016/G - AIC (base 32): OZ4CTS 
ACQUA BORICA 


SOLUZIONE 3% FLACONE 200 ML 
AIC (base 10): 032650018/G - AIC (base 32): OZ4DT2 


SOLUZIONE 3% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032650020/G - AIC (base 32): OZ4DT4 


ACQUA DI CALCE 


FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 032651010/G - AIC (base 32): 0Z4FS2 


FLACONE 1000 G 
AIC (base 10): 032651022/G - AIC (base 32): 0Z4FSG 
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 1 ML 
AIC (base 10): 032655019/G - AIC (base 32): OZ4KPC 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 032635021/G - AIC (base 32): 0OZ4KPF 


FIALA 3 ML 
AIC (base 10)' 032655033/G - AIC (base 32): OZ4KPT 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 032655045/G - AIC (base 32): 0Z4KQ5 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032655058/G - AIC (base 32): 0Z4KQL 


FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032655060/G - AIC'(base 32): OZ4KQN 


2 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032655072/G - AIC (base 32): OZ4KRO 


2 FIALE 2 ML 
AIG (base 10): 032655084/G - AIC (base 32): OZ4KRD 


2 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 032655098/G - AIC (base 32): OZ4KRS 


2 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 032655108/G - AIC (base 32): OZ4KS4 


2 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032655110/G - AIC (base 32): OZ4KS6 


2 FLACONI 10 ML 
AIC (base 10): 032655122/G - AIC (base 32): OZ4KSL 


5 FIALE 1 NL 
AIC (base 10): 032655134/G - AIC (base 32): OZ4KSY 


5 FIALE 2 ML 
AIC (basa 10): 032655146/G - AIC (base 32): 0OZ4KTB 


5 FIALE 3 ML 
AIC (basa 10): 032855159/G - AIC (base 32): OZ4KTR 


5 FIALE 5 ML 
AIG (base 10): 032655161/G - AIC (base 32): OZ4KTT 


5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032655173/G - AIC (bass 32): 0OZ4KUS5 


5 FLACONI 20 ML 
AIC (base 10): 032855185/G - AIC (base 32}: OZ4KUK 


10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032655197/G - AIC (base 32): 0Z4KUX 


10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 032655209/G - AIC (base 32): 0Z4KV9 


10 FIALE 3 ML. 
AIC (basa 10): 032655211/G - AIC (base 32): 0Z4KVC 


10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 032655223/G - AIC (basa 32): 0OZ4KVR 


10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032655235/G - AIC (base 32): 0Z4KW3 


10 FLACONI 20 ML 
AIC (base 10): 032655247/G - AIC (base 32): 0OZ4KWH 
ADRENALINA 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032656011/G - AIC (base 32): OZ4LNC 


5 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032658023/G - AIC (base 32): OZ4LNR 
ALOPERIDOLO 
5 FIALE 2 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032657013/G - AIC (base 32): OZ4MMP 
AMIDO GLICEROLATO 


TUBO 30 G 
AIC (basa 10): 032658015/G - AIC (base 32): OZ4NLZ 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 032658027/G - AIC (base 32): CZANMC 
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AMINOFILLINA 
5 FIALE 240 MG/10 ML 
AIC (base 10): 032659017/G - AIC (base 32): OZAPL9 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 032660019/G - AIC (base 32): 0Z4QKM 
ARGENTO PROTEINATO 


0,5% GOCCE NASALI BB FLACONE 10 G 
AIC (base 10): 032662013/G - AIC (base 32): 0Z4SHX 


1% GOCCE NASALI AD FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 032862025/G - AIC (base 32): 0Z4SJ9 


ATROPINA SOLFATO 


0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 


AIC (base 10): 032663015/G - AIC (base 32): OZ4TH7 


1% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 


AIC (basse 10): 092663027/G - AIC (base 32): OZ4THM 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 032683039/G - AIC (base 32): OZATHZ 


5 FIALE IMG/1ML 
AIC {base 10): 032663041/G - AIC (base 32): OZATJ1 
BENZALCONIO CLORURO 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032664017/G - AIC (base 32): 0Z4UGK 
BETAMETASONE DIPROPIONATO E NEOMICINA SOLFATO 
0,05% +0,5% UNGUENTO TUBO 30 G 
AIG (base 10): 03286501076 - AiC (base 32): OZ4VFi. 
BLU DI METILENE 


5 FIALE 100 MG/10 ML 
AIC (base 10): 032666012/G - AIC (base 32): OZ4WDW 


5 FIALE 59 MG/5 ML 
AIC (base 10): 032688024/G - AIC (base 32): CZ4WFS8 


SOLUZIONE 1% FLACONE 25 ML 
AIC (basa 10): 032668036/G - AIC (base 32): OZ4WFN 
BROMOSULFOFTALEINA SODICA 
5 FIALE 500 MG/10 ML 
AIC (base 10): 032667014/G - AIC (base 32): 0Z4XD8 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO 
30 COMPRESSE 500 MG+ 150 MG 
AIC (base 10): 032668016/G - AIC (base 32): OZ4YCJ 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE 1G/10ML 
AIC (base 10): 032888018/G - AIC (base 32): OZ4ZBU 


5 FIALE S00MG/10ML 
AIC (base 10): 032689020/G - AIC {base 32): OZAZBW 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 
SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032670010/G - AIC (base 32): OZ509U 
CALCIO EDETATO BISODICO 


6 FIALE 1G/10 ML 
AIG (base 10): 032571012/G - AIC (base 32): 025194 


CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 1000 MG/10 ML 
AIC (base 10): 032672014/G - AIC (base 32): 0Z528G 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
AIC (base 10): 032672026/G - AIC (base 32): 0Z2528U 
CANFORA 


SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 100 ME 
AIC (base 10): 032873016/G - AIC (base 32): 0Z537S 


SOLUZIONE ALCOOLICA 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032673028/G - AIC (base 32): 075384 
CETRIMIDE 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 032675011/G - AIC (base 32): 025563 
CHININA CLORIDRATO 
FIALA 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 032678013/G - AIC (base 32): 0Z565F 
CHININA SOLFATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 032677015/G - AIC (base 32): 0Z2574R 
CLORAMFENICOLO 


SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032678017/G - AIC (base 32): 0Z5841 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 032678029/G - AIC (basa 32): OZ584F 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 032679019/G - AIC (base 32): 0Z593C 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10):-022680011/G - AIC (base 32): 0Z5B2C 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
5 FIALE 25 MG/2 ML 
AIC (base 10): 032682015/G - AIC (base 32): 0Z5DOZ 
COLLODIO ALL'ACIDO SALICILICO 
FLACONE 10 G 
AIC (base 10): 032683017/G - AIC (base 32): 0Z5F09 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
GOCCE 1,5% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032884019/G - AIC (base 32): OZSFZM 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032685012/G - AIC (base 32): 0Z5GYN 


3 FIALE 10 MG/2 ML 
AIC (base 10): 032685024/G - AIC (base 32): OZ5GZ0 
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032686014/G - AIC (base 32): OZSHXY 
DIMENIDRINATO 


15 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032687016/G - AIC (base 32): 0Z54X8 
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DOXICICLINA 
8 CAPSULE 100 MG 
AIG (base 10): 032689010/G - AIC (base 32): OZ5LVL 
EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE 10 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032690012/G - AIC (base 32): OZ5MUW 


5 FIALE 25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032690024/G - AIC {base 32): OZS5MV8 
EMETINA CLORIDRATO 
10 FIALE 20 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032691014/G - A!C (base 32): OZ5NUG6 
ERGOMETRINA TARTRATO 
20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 032692016/G - AIC (base 32): OZSPTJ 
FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (basa 10): 032693018/G - AIC (base 32): 0ZSQSU 
FENILEFRINA CLORIDRATO 


GOCCE NASALI 0,25% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032694010/G - AIC (base 32): OZSRRU 


FENILEFRINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
0,3%”0,5% GOCCE NASALI FLACONE 10 ML 
AIC (base 10}: 032695013/G - AIC (base 32): OZ5SR5 
FENOBARBITALE SODICO 


5 FIALE 100 MG/2 ML 
AIC {base 10): 032696015/G - AIC {base 32): OZSTOH 


5 FIALE 30 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032696027/G - AIC (base 32). OZSTOV 
FENOLSULFONFTALEINA 
5 FIALE 6 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032697017/G - AIC (base 32): OZSUPT 
FLUORESCEINA SODICA 


SOLUZIONE OFTAL 0,5% FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 
AIC (base 10): 032692019/G - AIC (base 32): OZ5VPI 


SOLUZIONE OFTAL 1% FLACONE 10 MONODOSI 0,5 ML 
AIC (base 10): 032698021/G - AIC (base 32): OZSVPS 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA 60 ML 
AIC (base 10): 032699011/G - AIC (base 32): OZ5WN3 


CLISMA 120 ML 
AIC (base 10): 032693023/G - AIC (base 32): OZSWNH 
FUCSINA FENICA 
0,3% FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 032701017/G - AIC (base 32): OZSYLT 
FUROSEMIDE 
5 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 022702019/G - AIC (base 32): OZSZL3 
GENTAMICINA SOLFATO 


FIALA 40 MG/2 ML 
AIC (base 10}: 032703011/G - AIC (base 22): 0Z60K3 
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FIALA 80 MG/2 ML 
AIC {base 10): C32703023/G - AIC (base 32): OZ60KH 
GLICEROLO 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 032704013/G - AIC (base 32): 0Z61JF 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 032704025/G - AIC (base 32): OZ61UT 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 032704037/G - AIC {base 32): 0Z51K5 


12 SUPPOSTE 750 MG 
AIC (base 10): 032704049/G - AIC (base 32): 0Z61KK 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 032704052/G - AIC (base 32): OZ6IKN 


12 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 032704064/G - AIC (base 32): OZ61LO 
GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA 


6 MICROCLISMI 3 G 
AIC (base 10): 032705016/G - AIC (base 32): 0Z62HS 


6 MICROCLISMI 6 G 
AIC (base 10): 032705028/G - AIC (base 32): 026244 


6 MICROCLISMI 9 G 
AIC (base 10): 032705030/G - AIC (base 32): 0Z62J6 
GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032706018/G - AIC {base 32): 0Z63H2 


5% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032706020/G - AIC (base 32) 0Z63H4 


10% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): G32706032/G - AIC (base 32): 0Z63HI 


10% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032706044/G - AIC (base 32): 0Z63HW 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032706057/G - AIC (base 32): 0Z63J9 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032706069/G - AIC (base 32): 0OZ63UP 


33% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032708071/G - AIC {base 32): 0Z53JR 


GEL OFTALMICO 35% FLACONE 5 G 
AIC {base 10): 032706083/G - AIC (base 32): 0Z63K3 
IDROCOATISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO 


1% +0,5% POMATA OFTALMICA TUBO 5 G 
AIC (base 10): 032708012/G - AIC (base 32): 0Z65FD 


1,5% +0,5% SOLUZIONE OFTALMICA FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032708024/G - AIC (base 32): OZ65FS 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA ”I” FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 032709014/G - AIC (base 32): 0Z66DQ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "i" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032709026/G - AIC (base 32): 0Z66F2 


SOLUZIONE ALCOOLICA "II" FLACONE 25 ML 
AIC (base 10}: 032709038/G - AIC {base 32): 0Z66FG 
IODIO IODURATO 


UNGUENTO TUBO 30G 
AIC (base 10}: 032710016/G - AIC (base 32): 0267D0 
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ITTIOLO 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032711018/G - AIC (base 32). 0Z68CB 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


UNGUENTO 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032712010/G - AIC (base 32): 0Z69BB 


5 FIALE 200 MG/10 ML 
AIC (base 10): 032712022/G - AIC (base 32): 0Z69BQ 


5 FIALE 50 MG/5 ML 
AIC (base 10): 032712034/G - AIC (base 32): 0Z63C2 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 


1,5% +1% CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032713012/G - AIC (base 32): OZGBIN 


1,5% +1% UNGUENTO TUBO 30 G 
. AIC (base 10): 032713024/G - AIC (base 32): 0Z6BB0 


LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRO 


200MG +0,2MG 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032714014/G - AIC (base 32): OZ6C8Y 


SOMG +0,05MG 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 032714026/G - AIC (base 32): 026C9B 
LIMONATA CITROMAGNESIACA 
POLVERE BUSTA 100 G 
AIC (base 10): 032715017/G - AIC (base 32): 0Z6D89 
LITIO CARBONATO 


10 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032716019/G - AIC (base 32): OZ6F7M 


20 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032716021/G - AIC (base 32): OZ6F7P 


50 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032716033/G - AIC (base 32): 0Z6F81 


50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10) 032716045/G - AIC (base 32): OZ6F8F 
MERBROMINA 
SOLUZIONE 2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10) 032718013/G - AIC {base 32): 0Z6H5X 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032717011/G - AIC (base 32): 0Z6G6M 
NAFAZOLINA NITRATO 
SOLUZIONE OFTALMICA 0,025% FLACONE 19 ML 
AIC (base 10). 032719015/G - AIC (base 32): 0Z6J57 
NEOMICINA SOLFATO 


POMATA OFTALMICA 0,5% TUBO 5 G 
AIC (base 10): 032722011/G - AIC (base 32}: OZ612V 


SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032722023/G - AIC (base 32): 0Z6M37 
OLIO DI VASELINA STERILE 
FIALA 10 ML 
AIC (base 10). 022723013/G - AIC (base 32): OZ6N25 
OLIO GOMENOLATO 


1% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 032724015/G - AIC (base 32): OZ6P1H 


2% FLACONE 20 G 
AIG (base 10): 032724027/G - AIC (base 32): 0Z6P1V 
OMATROPINA BROMIDRATO 
SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032725018/G - AIC (base 32): 0Z6QO0U 
PANTENOLO 
CREMA 5% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032726010/G - AIC {base 32): OZ6QZU 
PARACETAMOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032727012/G - AIC (base 32): OZ6RZ4 
PASTA DI LASSAR 


TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032728014/G - AIC (base 32): OZ6SYG 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 032728026/G - AIC (base 32): OZESYU 


PASTA MOLLE DI UNNA 


TUBO 30 G 
AIC {base 10): 032729016/G - AIC (base 32): OZ6TXS 


BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 032729028/G - AIC (base 32): OZ6TY4 
PILOCARPINA CLORIDRATO 


POMATA OFTALMICA 1% TUBETTI 10 MONODOSI 0,5 G 
AIC (base 10): 032730018/G - AIC (base 32): OZ6UX2 


SOLUZIONE OFTALMICA 1% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 


POMATA OFTALMICA 2% TUBETTI 10 MONODOSI 0,5 G 
AIC (base 10): 032730032/G - AIC (base 32): OZ6UXJ 


SOLUZIONE OFTALMICA 2% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 


AIC (base 10): 032730044/G - AIC (base 32): OZBUXW 


POMATA OFTALMICA 4% TUBETTI 10 MONODOSI 0,56 
AIC (base 10): 032730057/G - AIC (base 32): OZGUYS 


SOLUZIONE OFTALMICA 4% FLACONI 10 MONODOSI 0,5 ML 


AIC (base 10): 032730089/G - AIC (base 32): CZGUYP 


PIPERAZINA ADIPATO 
20 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032731010/G - AIC (base 32) OZ6VW2 
PIRIMETAMINA 
10 COMPRESSE 25 MG 
AIC (bace 10): 032732012/G - AIC (base 32): OZEWVD 
POTASSIO CLORURO 


SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 20MEQ/10ML 
AIC (base 10): 032733014/G - AIC (base 32): 0OZ6XUQ 


SOLUZIONE ORALE 1 FLACONE 10% 
AIC (base 10): 032733026/G - AIC (base 32) OZ6XVv2 
POTASSIO IODURO 
GOCCE 50% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10}: 032735019/G - AIC (base 32): OZ6ZTC 
PROCAINAMIDE CLORIDRATO 


5 FIALE 500 MG/5 ML 
AIC (base 10): 032736011/G - AIC {base 32): OZ70SC 
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PROMETAZINA 
CREMA ANTIALLERGICA 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032737013/G - AIC (base 32): 0271RP 
PROPIFENAZONE 
20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 032738015/G - AIC (base 32): 0Z72QZ 
RIFAMPICINA 


8 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 032739017/G - AIC (base 32): 077309 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032739029/G - AIC (base 32): 0Z73Q0P 


SALOLO E MENTOLO 


3% +1% COLLUTTORIO SOLUZIONE ALCOOLICA FLACONE 


SOML 
AIC (base 10): 032740019/G - AIC (base 32): 0Z74PM 


SCOPOLAMINA BROMIDRATO 
5 FIALE 0,25 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032742013/G - AIC (base 32): 0Z76MX 
SODIO CITRATO 
5 FIALE 38 MG/1 ML 
AIC (base 10): 032743015/G - AIC (base 32): 0Z77M7 
SODIO CITRATO BIIDRATO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 032744017/G - AIC {base 32): 0Z78LK 
SODIO CLORURO 
FIALA 90MG/10ML 
AIC (base 10): 032745010/G - AIC (base 32): 0OZ79KL 
SODIO EDETATO 


5 FIALE 0,5G/5ML 
AIC (basa 10): 032746012/G - AIC (base 32): 0Z7BJW 


5 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10): 032746024/G - AIC (base 32): 0Z7BK8 


SODIO FLUORURO 


100 COMPRESSE 0,55 MG 
AIC (base 10): 032747014/G - AIC (base 32): 0Z7CJ6 


100 COMPRESSE 2,2 MG 
AIC (base 10): 032747026/G - AIC (base 32): 0Z7CJL 


SOLFO ALCALINO 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032748016/G - AIC (base 32): 0Z7DHJ 
SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTR CON POTASSIO 


SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML 
AIG (base 10): 032749018/G - AIC (base 32): 0Z7FGU 


SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTR SENZA POTASSIO 
SOLUZIONE DA DILUIRE 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 0932750010/G - AIC (base 32): 0Z7GFU 
SOLUZIONE SALINA PER REIDRATAZIONE ORALE 


SOLUZIONE ORALE FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032751012/G - AIC (base 32): 0Z7HF4 


SOLUZIONE ORALE FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 032751024/G - AIC (base 32): OZ7HFJ 


SULFACETAMIDE SODICA 
SOLUZIONE OFTALMICA 10% FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032752014/G - AIC (base 32): 0Z74DG 
SULFADIAZINA SODICA 
5 FIALE 250 MG/1 ML 
AIC (base 10}: 032753016/G - AIC (base 32): 0Z7KCS 
TETRACICLINA CLORIDRATO 
16 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 0392754018/G - AIC (base 32): OZ7LC2 
VASELINA BORICA 
3% UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032755011/G - AIC (base 32): 0Z7MB3 
ZINCO OSSIDO 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032756013/G - AIC (base 32): OZ7N9F 
ZINCO SOLFATO 


SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% FLACONE 10 ML 
AIC {base 10): 032757015/G - AIC (base 32): 0Z7PBR 


COLLALTO LAB. CHIMICO-FARMACEUTICI DI AGNELLI 


MASSIMO & C. S.A.S. 
Codice fiscale: 01845780178 
VIA SOLFERINO, 28/A - BRESCIA 


ADRENALINA 


5 FLACONI 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030362014/G - AIC (base 32): OWYLDY 


GLUCOSIO 


5% 10 FIALE 5 ML 

AIC (base 105: 030372419/G - AIC (base 32): OWYWL3 
5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030372421/G - AIC (base 32): OWYWL5 
5% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030372433/G - AIC (base 32) OWYWLK 
5% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030372445/G - AIC (base 32): OWYWLX 


5% 4 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030372458/G - AIC (base 32): OWYWMB 


5% 10 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030372480/G - AIC (base 32): OWNYWMD 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030372472/G - AIC (base 32): ONYWMS 
10% 10 FIALE 10 ML 

AIC {base 10): 030372484/G - AIC (base 32): OWYWN4 
10% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030372496/G - AIC (base 32): OWYWNJ 
10% 4 FIALE 20 ML 

AIC (base 10): 030372508/G - AIC {base 32): OVWYWNW 
20% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 030372510/G - AIC (base 32): OWYWNY 
20% 10 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030372522/G - AIC (base 32): OWYWPB 
20% FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 030372534/G - AIC (base 32): OWYWPQ 
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20% 4 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030372546/G - AIC (base 32): OWYWQ2 


20% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10}: 030372559/G - AIC (base 32): OWYWQH 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030372561/G - AIC {base 32): OWYWOQK 


33% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030372573/G - AIC (base 32): OWYWOQX 


33% 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030372585/G - AIC (base 32): OWYWRS 


33% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 030372597/G - AIC (base 32): OWYWRP 


33% 4 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030372609/G - AIC (base 32). OWYWS1 


33% 10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 030372611/G - AIC (base 32): OWYWS3 


DR. OTTOLENGHI & C. S.R.L. 
Codice fiscale: 04725270013 
VIA CUNEO, 5 - 10028 TROFARELLO 


ITTIOLO 


UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 030817017/G - AIC (base 32) OX6CFT 


DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. 
A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L. 


Codice fiscale: 00503200123 
VIA SEMPIONE, 72/74 - 21018 SESTO CALENDE 


ANICE DYNACREN 


TISANA 20 FILTRI 5G 
AIC (base 10): 029701012/G - AIC (base 32) CWBDWN 


TISANA SACCHETTO 10G 
AIC (base 10). 029701024/G - AIC {base 32). GWBDX0 


EUGAL LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L. 


Codice fiscale: 00430290106 
VIA FABBRICHE, 8 - 15069 SERRAVALLE SCRIVIA 


ACIDO SALICILICO 
SOLUZIONE ALCCOLICA FLACONE 50 G 
AIC {base 10): 032424015/G - AiC (base 32) OVZIFZ 
ACIDO TRICLOROACETICO 
SOLUZIONE 50% FLACONE 2 
AIC (base 10). 032495018/G - AIC (base 32): OYZPFB 
ANTISCOTTATURE 
UNGUENTO TUBO 25 G 
AIC (basa 10) C3525023014/C - AIC (basa 32) OZ004Y 
ARGENTO PROTEINATO 


GOCCE NASALI 0,5% P/V FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 032502015/G - AIC (base 32). OYZVI/Z 
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BALSAMICO 
UNGUENTO TUBO 350 G 
AIC (base 10): 032508018/G - AIC (base 32): 0Z023L 
BENZALCONIO CLORURO 


SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 032487011/G - AIC (base 32): OYZFM3 


BLU DI METILENE 


SOLUZIONE 1% FLACONE 25 G 
AIC (base 10): 032496010/G - AIC (base 32) OYZQDB 


CANFORA 


SOLUZIONE ALCOLICA 10% FLACONE 50G 
AIC {base 10) 032497012/G - AiC (base 32): OYZRCN 


SOLUZIONE ALCOLICA 10% FLACONE 100G 
AIC (base 10): 032497024/G - AIC (base 32): OYZRDO 


CANFORATA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032507016/G - AIC (base 32): 0Z0148 
CHINIDINA SOLFATO EUGAL 


FLACONE 20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 032420017/G - AIC (base 32): OYZJK1 


CODEINA FOSFATO 


FLACONE 10 COMPRESSE 30 MG 
AIC (base 10}: 032492011/G - AIC (base 32). OYZLHC 


DESTROMETORFANO EROMIDRATO 


1,5% GOCCE ORALI FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032486019/G - AIC (base 32). OYZDN3 


FUCSINA FENICA 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 30ML 
AIC (base 10): 032516015/G - A!C (base 32); OZO9XH 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 100ML 
AIC (base 10). 032516027/G - AIC {base 32): 0OZ09XV 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 0,3% FLACONE 1000ML 
AIC (base 10): 032516039/G - AIC (base 32): OZ09Y7 


GLICERINA FENICA 


GOCCE AURICOLARI FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 032517017/G - AIC (base 32): OZOBWT 


GLICEROLO 


SCATOLA 6 SUPPOSTE 750 MG 
AIG (base 10): 032518019/G - AIC (base 32)" OZ0CW3 


SCATOLA 6 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC (base 10): 032518021/G - AIC (base 32): OZOCIVS 


SCATOLA 6 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10) 032318994/G - AIC (base 32): OZOCWK 
ICDIO 


SOLUZIONE ALCOLICA "1" FLACONE 20 G 
RIC (case 19) 032458014/G - AIC {base 32): OYZSBY 


SO: UZIONE ALCOLICA "1" FLACONE 20 G 
AÎC {bese 10) 0524298026/G - AIC {base 32): OYZSCB 
IPECATUANA 


SCIROPPO EMETICI 7% FIACONE 100 ML 
RIC {base 10). 032485017/G - AIC (base 32) OYZCNT 
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ITTIOLO 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032509010/G - AIC (base 32): 0Z032L 
LIDOCAINA CLORIDRATO 
CREMA TUBO 2% 30.G 
AIC (base 10): 032489015/G - AIC (base 32): OYZHKR 
LIEVITO DI BIRRA 
FLACONE 20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 032501013/G - AIC (base 32): OYZV8P 
LITIO CARBONATO 
FLACONE 50 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 032484014/G - AIC (base 32): OYZBPG 
MERBROMINA 
SOLUZIONE 2% FLACONE 30 ML 
AIC (base 10): 032483012/G - AIC (base 32): 0YZ9Q4 
METILE SALICILATO 
UNGUENTO TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032510012/G - AIC (base 32): 0Z041W 
MIELE ROSATO 
FLACONE 30 G 
AIC (base 10): 032499016/G - AIC (base 32): OYZTB8 
OLIO CANFORATO 


«SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 50 G 
AIC (base 10): 032500011/G - AIiC (base 32): OYZU9C 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 032500023/G - AIC (base 32): OYZUSR 
OLIO DI VASELINA 
EMULSIONE FLACONE 200 G 
AIC (base 10): 032493013/G - AIC (base 32): OYZMGP 
OLIO GOMENOLATO 


GOCCE NASALI 1% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032503017/G - AIC (base 32): OYZX79 


GOCCE NASALI 2% FLACONE 20 ML 
AIC (base 10): 032503029/G - AIC (base 32): OYZX7P 
PARACETAMOLO 
FLACONE 20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032491019/G - AIC (base 32): OYZKJC 
PASTA DI LASSAR 
TUBO 30G 
AIC (base 10): 032511014/G - AIC (base 32): 020518 
PROMETAZINA 
CREMA TUBO 2% 30 G 
AIC (base 10): 032488013/G - AIC (base 32) OYZGLF 
RINOBALSAMICHE 


GOCCE NASALI FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 032504019/G - AIC (base 32): OYZY6M 


SALICILICO 


UNGUENTO 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032512016/G - AIC (base 32): 02060) 
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STE PITTI 


UNGUENTO 5% TUBO 30G 
AIC (basa 10): 032512028/G - AIC (base 32): 0Z060W 


UNGUENTO 10% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032512030/G - AIC (base 32): 0Z060Y 


SOLFOALCALINO 


UNGUENTO TUBO 50 G 
AIC (base 10): 032513018/G - AIC (base 32): OZOGZU 


UNGUENTO TUBO 100 G 
AIC (base 10): 032513020/G - AIC (base 32): OZO6ZW 
TALCO MENTOLATO 
POLVERE ASPENSORIA FLACONE 100 G 
AIC (base 10): 032505012/G - AIC (base 32): OYZZSN 
VASELINA BORICA 
3% TUBO 30 G 
AIC {base 10): 032514010/G - AIC (base 32): OZO7YU 
ZINCO OSS!DO 


UNGUENTO TUBO 25 G 
AIC (base 10): 032515013/G - AiC (base 32): 0Z08Y5 


FA.DEM S.A.S. 
Codice fiscale: 01377590631 
STRADA STATALE SANNITICA KM 6,900 - 80026 CASORIA 


ANTISCOTTATURE 


UNGUENTO TUBETTO CON ASTUCCIO 30 G 
AIC (base 10): 031043019/G - AIC (base 32): OXMCGC 


UNGUENTO VASETTO 100 G , 
AIC (base 10): 031043021/G - AIC (base 32): OXMCGF 


UNGUENTO BARATTOLO 1000 G 
AIC {base 10): 031043033/G - AiC (base 32): OXMCGT 
ITTIOLO 


UNGUENTO 10% TUBETTO CON ASTUCCIO 30G 
AIC (base 10): 031066018/G - AIC (base 32): OXN1X2 


UNGUENTO 10% BARATTOLO 1000 G 
AIC (base 10): 031066020/G - AIC (base 32): OXN1X4 
OLIO CANFORATO 


SOLUZIONE 10% FLACONE CON ASTUCCIO 100ML 
AIC (base 10): 031063011/G - AIC (base 32): OXMYZ3 


SOLUZIONE 10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031063023/G - AIC (base 32): OXMYZH 


FARMA UNO S.R.L. 
Codice fiscale: 02732270653 
VIA PICENZA, 76 LOTTO 6 - 84100 SALERNO 


DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
SCIROPPO 0,3% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10): 032641019/G - AIC (base 32): OZ43ZV 
FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA 120 ML 
AIC (base 10): 032642011/G - AIC (base 32): OZ44YV 
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GLICEROLO 
18 SUPPOSTE 2500 MG 
AIC (base 10): 032349033/G - AIC (base 32): OYV6V9 
PROMETAZINA 


CREMA 2% 100 G 
AIC (base 10): 032640017/G - AIC (base 32) 0Z430K 


FARMAC BESIDIAE S.R.L. - INDUSTRIA FARMACEUTICA 
Codice fiscale: 01385970783 
C/DA IMPERATORE - ZONA INDUSTRIALE - 87043 BISIGNANO 


SODIO CLORURO 


2 MEO/ML 1 FIALA 
AIC (base 10): 031396082/G - AIC (base 32) OXY47L 


FARVE S.R.L. - LABORATORIO FARMACEUTICO VENETO 
Codice fiscale: 00203450242 
VIA BRENTA, 26 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA 


CITROMAGNESIACA LIMONATA 


VASETTO 4 COMPRESSE 10 G 
AIC (basa 10) 031014018/G - AIC (base 32): 0XLH42 


FIDIA S.P.A. 
Codice fiscale: 00204260285 
VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10). 032571010/G - AIC (base 32) OZ1ZN2 


SODIO CLORURO 


FIALA 45 MG/SML 
AIC (base 10): 032572012/G - AIC (base 32). 0Z20MD 


GALENICA SENESE S.R.L. 
Codice fiscale. 00050110527 
VIA CASSIA NORD, 3 - 53014 MONTERONI D'ARBIA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10) 029824238/G - AIC (base 32) 0WG57G 


10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 029824240/G - AIC (base 32): 0WG57J 


5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029824253/G - AIC (base 32): 0WNG57X 


10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 029824265/G - AIC (base 32): 0VWG589 


5 FIALE 3 ML 
AIC (base 10) 029824277/G - AIC (base 32): OWG58P 


10 FIALE 3 ML 
AIC {base 10): 029824289/G - AIC (base 32): 0WG591 


5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029824291/G - AIC (base 32). 0WG593 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10) 029824303/G - AIC (base 32): 0WGS9H 


5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029824315/G - AIC (base 32): OWG59V 


10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10)' 029824327/G - AIC (base 32} OWG5B7 
ADRENALINA GALENICA SENESE 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 029825015/G - AIC (base 32): OWGSZR 


10 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 029825027/G - AIC (base 32). 0WG603 


5 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10) 029825039/G - AIC (base 32) OWG60H 


10 FIALE 1IMG/1ML 
AIC (base 10): 029825041/G - AIC (base 32): 0WG60K 
ALOPERIDOLO 
5 FIALE 2MG/1ML 
AIC (base 10): 029826029/G - AIC (base 32): 0WGS2F 
AMINOFILLINA 
5 FIALE 240MG/10ML 
AIC (base 10): 029827021/G - AIC (base 32): OWGTYF 
AMMONIO CLORURO 
5 FIALE 3MEQ/10ML 
AIC (base 10): 029828074/G - AIC (base 32}: OWGBZB 
ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 029829037/G - AIC (base 32): OWG9XF 


5 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 029829049/G - AIC (base 32). OWGIXT 
CALCIO CLORURO 


5 FIALE 0,5MEQ/10ML 
AIC (base 10): 029830039/G - AIC {base 32). OWGBWR 


5 FIALE 1G/10ML 
AIC (base 10): 029830041/G - AIC (base 32). OWGBWT 
CALCIO E MAGNESIO CLORURO 
5 FIALE 10MEQ/10ML 
AIC (base 10) 029831029/G - AIC (base 32): 0WGCVP 
CALCIO GLUCONATO 


10% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029832033/G - AIC (base 32): OWGDVI 


10% S FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 029832045/G - AIC (base 32). OWGDVE 
CHININA CLORIDRATO 
5 FIALE 500MG/2ML. 
AIC (base 10): 029833023/G - AIC (base 32): OWGFTZ 
DOPAMINA CLORIDRATO 


5 FIALE 10MG/2ML 
AIC (base 10): 029834037/G - AIC (base 32): OWGGTP 


5 FIALE 50MG/10ML 
AIC (base 10): 029834049/G - AIC {base 32}: OWGGUI 


CR 
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EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE 10MG/1ML 
AIC (base 10): 029835030/G - AIC (base 32) OWGHSQ 


5 FIALE 25MG/1ML 
AIC (base 10): 029835042/G - AIC (base 32): OWGHT2 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"1° SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029846312/G - AIC {base 32): OWGUT8 


"il" SACCA 2000 ML ; 
AIC (base 10): 029846324/G - AIC (base 32): OWGUTN 


"III!" SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029846336/G - AIC (base 32): 0OWGUUO 


"HI" SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 029846348/G - AIC (base 32): 0OWGUUD 


"Hl" SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 029846351/G - AIC (base 32): 0OWGUUH 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"II" SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 031266099/G - AIC (base 32): OXU59M 


"Il" SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 031266101/G - AIC (base 32): OXUS9P 


FRUTTOSIO 


5% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029847314/G - AIC (base 32): OWGVSL 


10% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029847326/G - AIC (base 22): OWGVSY 


20% SACCA 2090 ML 
AIC (base 10): 029847338/G - AIC (base 32): OWGVTB 
GLUCOSIO 


5% SACCA 2009 ML 

AIC (base 10): 029863824/G - AIC (base 32) OWHCXYJ 
5% SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 029863838/G - AIC (base 32). OWHCWW 


5% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 029863848/G - AIC {base 32): OWHCX8 


10% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029863851/G - AIC (base 32): OWHCXGC 


10% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 029863863/G - AIC (base 32): OWHCXR 


10% SACCA 5000 ML 
AIG (base 10): 029863875/G - AIC {base 32): OWHCY3 


20% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029863887/G - AIC-(base 32): OWHCYH 


20% SACCA 3060 ML 
AIC {base 10): 029363899/G - AIC (base 32). OWHCYV 


20% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 025363901/G - AIC {base 32): OWHCYX 


50% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029863913/G - AIC (base 32): OWHCZ9 


50% SACCA 3000 ML 

AIC (base 10): 029863925/G - AIC (base 32) OWHCZP 
50% SACCA 5000 ML 

AIC (base 10): 029863937/G - AIC (base 32): OWHDO1 


5% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029863949/G - AIC (base 32): 0OWHDOF 


5% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029883949/G - AIC {base 32): 0OWHDOF 


10% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029863952/G - AIC (base 32): 0OWHDOJ 


10% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029863952/G - AiC (base 32): OWHDOJ 


20% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029863964/G - AIC (base 32): OWHDOW 


20% 5 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 029863964/G - AIC (base 32): OWr1DOW 


33% 5 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 029863976/G - AIC (base 32): 0WHD18 


33% 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 029863976/G - AIC {base 32): 0WHD18 
ISOPRENALINA CLORIDRATO 


5 FIALE 0,2MG/1ML 
AIC (base 10): 029855020/G - AIC (base 32): 0WH39D 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 50MG/SML 
AIC (base 10): 029856034/G - AiC (base 32): 0WH492 


5 FIALE 200MG/10ML. 
AIC (base 10): 029856046/G - AIC (base 32): 0WWH49G 


MANNITOLO E SODIO CLORURO 


5% 10,45% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029865098/G - AIC (base 32): OWHF48 


5% +0,45% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 029865108/G - AIC (base 32): OWHFA4N 


5% +0,45% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 0298365110/G - AIC (base 32): 0WHF4Q 
NALOXONE 


5 FIALE 0,04MG/2ML 
AIC (base 10): 029858038/G - AIC (base 32): OWHE7Q 


5 FIALE 0,4MG/1ML 
AIC (base 10): 029858040/G - AIC (base 32): 0WH67S 
PAPAVERINA CLORIDRATO 


5 FIALE 30MG/2ML 
AIC (base 10): 029859030/G - AIC (base 22): 0WH76Q 


5 FIALE 50MG/3ML 
AIC (base 10}: 029859042/G - AIC (base 32): 0W#H772 
POTASSIO ACETATO 


5 FIALE IMEQ/10ML 
AIC {base 10): 022860020/G - AIC (base 32): OWHS&SN 


POTASSIO CLORURO 


5 FIALE SMEQ/1OML 
AIC (base 10): 029861034/G - AIC (base 32): 0YW/H95B 


5 FIALE 2MEO/10ML 
AIC (base 10): 029861046/G - AIC (base 32): 0WH9SO 
POTASSIO FOSFATO 
5 FIALE 2MEQ/10ML 
AIC (base 10): 029862024/G - AIC (base 32): 0WH348 
RINGER LATTATO 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 029870110/G - AiC (base 32): OWHLOY 


SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 0298701422/G - AIC (base 32): 0OWHL1B 
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SACCA 5000 ML 
AIC (base 10). 029870134/G - AIC (base 32): OWHL1Q 


GINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


SACCA 2000 ML 
AIC (base 10). 031270111/G - AIC (base 32). OXU96Z 


SACCA 3000 ML 
AIC (base 10) 631270123/G - AIC (base 32). 0XU97C 


SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 031270135/G - AIC (base 32): 0XU97R 


SODIO ACETATO 


5 FIALE 3MEQ/10ML 
AIC (base 10) 029871023/G - AIC {base 32) OWHLXH 


SODIO BICARBONATO 


5 FIALE IMEQ/1OML 
AIC (base 10): 029872429/G - AIC (base 32): OWHN9F 


SODIO CITRATO 


5 FIALE 30MG/1ML 
AIC (base 10). 029873039/G - AIC (base 32): OWHNWH 


5 FIALE 380MG/10ML 
AIC {base 10): 029873041/G - AIC (base 32): OWHNWK 


SODIO CLORURO 


0,9% 5 FIALE 18MG/2ML " 
AIC (base 10}: 029874423/G - AIC (base 32): OWHQ7R 


0,9% 10 FIALE 18MG/2ML 
AIC (base 10): 029874435/G - AIC (base 32): 0WHQ83 


0,9% 5 FIALE 45MG/5ML 
AIC (base 10): 029874447/G - AIC (base 32). OWHO8H 


0,9% 10 FIALE 45MG/5ML 
AIC (base 10): 029874450/G - AIC (base 32) CWHQSL 


0,9% 5 FIALE 900MG/10ML 
AIC (base 10). 029874462/G - AIC (base 32} 0WHQSY 


10 FIALE 900MG/10ML 
AIC (base 10): 029874474/G - AIC (base 32)- OWHQ9B 


5 FIALE 3MEQ/10ML 
AIC (base 10)- 029874486/G - AIC (base 32)- OWHQ9Q 


5 FIALE 20MEQ/10ML 
AIC (base 10): 029874498/G - AIC (base 32) OWHOB2 


SODIO EDETATO 


5 FIALE 0,5MG/5ML 
AIC (base 10): 029875034/G - AIC (base 32) OWHQUU 


5 FIALE 2G/10ML 
AIC (base 10). 029875046/G - AIC (base 32). OWHOV6 


SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 


SACCA 500 ML + FIALA - 
AIC (base 10): 029877026/G - AIC (base 32): OWHST2 


SACCA 1000 ML + FIALA 
AIC (base 10): 029877038/G - AIC (base 32): OWHSTG 


SOLUZIONE DI EUROCOLLINS 


A + B FLACONE 500ML + 100ML. 
AIC (base 10): 032635017/G - AIC (base 32) 0Z3Y49 


A+B FLACONE 1000ML + 200ML 
AIC (base 10): 032635029/G - AIC (base 32): OZ3Y4P 


A+B SACCA 500ML + 100ML 
AIC (base 10): 032635031/G - AIC {base 32): OZ3Y4R 


A+B SACCA 1000ML +200ML 
AIC (base 10) 032635043/G - AIC (base 32)’ OZ3Y53 


IND.FARM.IEMA S.R.L. 
Codice fiscale: 00210010161 
VIA ADELASIO, 33 - 24020 RANICA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032555017/G - AIC (base 32): 0Z1J09 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032555029/G - AIC {base 32): OZ1JOP 


ACIDO TRICLOROACETICO 
50% FLACONE 5 GR 
AIC (base 10} 032556019/G - AIC (base 32) OZ14ZM 
ALOPERIDOLO 


20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 032557011/G - AIC (base 32). OZIKYM 


20 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 032557023/G - AIC (base 32): OZ1IKYZ 
AMINOFILLINA 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032558013/G - AIC (base 32): OZ1LXX 


20 SUPPOSTE 100 MG 
AIC (base 10): 032558025/G - AIC (base 32): OZ1LY9 


20 SUPPOSTE 300 MG 
AIC (base 10): 032558037/G - AIC (base 32). OZ1LYP 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 GR 
AIC (base 10): 031707021/G - AIC (base 32): OY7MWF 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1 LT 
AIC (base 10): 031707933/G - AIC (basa 32): OY7MWT 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032552015/G - AIC (base 32): OZ1MX7 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032559027/G - AIC (base 32): OZ1IMXM 
COLLODIO DELL'ACIDO SALICILICO 
FLACONCINO 10 G 
AIG (base 10): 032562011/G - AIC (base 32): OZ1QUY 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 Mt. 
AIC (base 10): 032563013/G - AIC (base 32): OZIRUS 
FUROSEMIDE 
30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032560017/G - AIC (base 32): OZINWK 
IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "i" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032564015/G - AIC (base 32): OZ1STH 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032584027/G - AIC (base 32). OZ1STV 
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SOLUZIONE ALCOOLICA "1” FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 032564039/G - AIC (base 32): OZ1SU7 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1° FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032584041/G - AIC (base 32): OZ1SU9 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032564054/G - A!IC (base 32): OZ1SUOQ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032564066/G - AIC (base 32): OZ1SV2 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 25ML 
AIC (base 10): 032564078/G - AIC (base 32): OZ1SVG 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 Mi 
AIC (base 10): 032564080/G - AIC (base 32): OZ1SVI 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032564092/G - AIC (base 32): OZISVW 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032564104/G - AIC (base 32): 0Z1SW8 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032564116/G - AIC (base 32): OZ1SWN 
ITTIOLO 


20% UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 031725056/G - AIC (base 32): OYESJO 


20% UNGUENTO 100 G 
AIC (base 10): 031725088/G - AIC (base 32): OYBSID 


20% UNGUENTO 250 G 
AIC (base 10}: 031725070/G - AIC (base 32): OY85JG 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIG (base 10): 032652012/G - AIC (base 32): CZ4GRD 
SODIO BICARBONATO 


50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032561019/G - AIC (base 32): OZ1PVV 


INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.R.L. 


Codice fiscale: 02422540159 
VIA G.PASCOLI, 1 - 20064 GORGONZOLA 


CITROMAGNESIACA LIMONATA 


4 COMPRESSE ARANCIO 10 G 
AIC {bass 10): 030541027/G - AIC (base 32): 0X4î73 


IPRA S.R.L. 
Codice fiscale: 03714310822 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 
AIC (base 10): 032585081/G - AIC (base 32): 0Z2FCS5 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 
AIC (base 10): 032585073/G - AIC (base 32): OZ2FCK 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 
AIC (base 10): 032585085/G - AIC (base 32): OZ2FCX 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 
AIC (base 10): 032585097/G - AIC (base 32): 0OZ2FD9 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML 
AIC (basa 10): 032585109/G - AIC (bass 32): OZ2FDP 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8900 ML 
AIC (base 10): 032585111/G - AIC (base 32): 0Z2FDR 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 
AIC (base 10): 032585123/G - AIC (base 32): 0Z2FF3 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML 
AIC (base 10): 032585135/G - AIC (base 32): OZ2FFH 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML 
AIC (base 10): 032585147/G - AiC (base 32): OZ2FFV 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10600 ML 
AIC (base 10): 032585150/G - AIC (base 32): OZ2FFY 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10700 ML 
A!C (base 10): 032585162/G - AIC (base 32): 0Z2FGB 


SOLUZ CONCENTR STERILI PER EMODIALISI ALL'ACETATO 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 032587014/G - AIC (base 32): 0Z2H86 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 
AIC (base 10): 032587026/G - AIC (base 32): OZ2H8L 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 032587038/G - AIC (base 32): 0Z2H8Y 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 032587040/G - AIC (base 32): 02214190 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 032587053/G - A!C (base 32): OZ2H9F 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 
AIC (base 10): 032587085/G - AIC (base 32): OZ2HIT 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 
AIC (base 10): 032587077/G - AIC (base 32): 0Z2HBS 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 
AIC (base 10): 032587089/G - AIC (basa 32): 0Z2HBK 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 
AIC (base 10): 032587091/G - AIC (base 32): 0Z2HBM 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML 
AIC (base 10): 032587103/G - AIC (base 32): 0Z2HBZ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML 
AIC (base 10): 032587115/G - AIC (base 32): 0Z2HCC 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 


VIALE REGIONE SICILIANA (PALAZ.HELOISE) - 90135 PALERMO AIC (base 10): 032587127/G - AIC (base 32): 0Z2HCR 


SOLUZ BASICHE CONCENTRATE STERILI PER EMODIALISI 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 032585010/G - AIC {base 32): OZ2FSL 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 

AIG (base 10): 032585022/G - AIC (base 32): 0Z279Y 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 

AIC (base 10): 032585034/G - AIC (base 32): 0Z2FBB 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 032585046/G - AIC (base 92): 022FBOQ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML 
AIC {base 10): 032585059/G - AIC (base 32): 0Z2FC3 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML 
AIC (base 10): 032587139/G - AIC (base 32): 0Z2HDS3 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9509 ML 
AIC (base 10): 032587141/G - AIC (base 32): 0Z2HDS5 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML 
AIC (base 10): 032587154/G - AIC (base 32): 0OZ2HDL 


SOLUZIONI ACIDE CONCENTRATE PER EMODIALISI 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 032582013/G - AIC (base 32): OZ2BCX 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 
AIC (base 10): 032532025/G - AIC (base 32): 022BD9 
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CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 032582037/G - AIC (base 32): 0Z2BDP 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 
AIC {base 10): 032582049/G - AIC (base 32): 0Z2BF1 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML 
AIC (base 10): 032582052/G - AIC (base 32): 0Z2BF4 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 
AIC (base 10): 032582064/G - AIC (base 32): 0Z2BFJ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 
AIC {base 10): 032582076/G - AIC (base 32): 0Z2BFW 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 
AIC (base 10): 032582088/G - AIC (base 32): 0Z2BG8 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 
AIC (base 10): 032582090/G - AIC (base 32): 0Z2BGB 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML 
AIC {base 10): 032582102/G - AIC (base 32): 0Z2BGQ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML 
AIC (base 10): 032582114/G - AIC (base 32): 0Z2BH2 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 
AIC (base 10): 032582126/G - AIC {base 32): 0Z2BHG 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML 
AIC (base 10): 032582138/G - AIC (base 32): 0Z2BHU 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML 
AIC (base 10): 032582140/G - AIC (base 32): 0Z2BHW 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML 
AIC (base 10): 032582153/G - AIC (base 32): OZ2BJ9 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10700 ML 
AIC (base 10): 032582165/G - AIC (base 32): 0Z2BJP 


SOLUZIONI ACIDE CONCENTRATE STERILI PER EMODIALISI 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC {base 10): (32583015/G - AIC (base 32): 0Z2CC7 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 
AIC (bass 10): 032583027/G - AIC (base 32): 0Z2CCM 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 032583039/G - AIC (base 32}: (Z2CCZ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 032583041/G - AIC (base 32): 0Z2CD1 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML 

AIC (base 10): 032583054/G - AIC (base 32): 0Z2CDG 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 

AIG (bass 10): 032583086/G - AIC (base 32): 0Z2CDU 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 
AIC (base 10): 032583078/G - AIC (base 32): 0Z2CF6 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 
AIC (basa 10): 032583080/G - AIC (base 32): 0Z2CF8 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 
AIC (base 10): 032583092/G - AIC (base 32): 0Z2CFN 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML 
AIC (base 10): 032583104/G - AIC (base 32): 0Z2CGO 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 82009 ML 
AIC (base 10): 032583116/G - AIC (base 32): 0Z2CGD 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 

AIC {base 10): 032583128/G - AIC (base 32): 0Z2CGS 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML 

AIC (base 10}: 032583130/G - AIC (base 32}: 0Z2CGU 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML 
AIC (base 10): 032583142/G - AIC (base 32): 0Z2CH6 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML 
AIC {base 10): 032583155/G - AIC {base 32): 0Z2CHM 
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CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10700 ML 
AIC (base 10): 032583167/G - AIC (base 32): OZ2CHZ 


SOLUZIONI BASICHE CONCENTRATE PER EMODIALISI 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC (base 10): 032584017/G - AIC (base 32): 0Z2DBK 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 
AIC (base 10): 032584029/G - AIC (base 32): 0Z2DBX 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 032584031/G - AIC (base 32): 0Z2DBZ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 

AIC (basa 10): 032584043/G -‘AIC (base 32): 0Z2DCC 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5000 ML 

AIG (base 10): 032584056/G - AIC (base 32): 0Z2DCS 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 
AIG (base 10): 032584068/G - AIC (base 32): 0Z2DD4 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 032584070/G - AIC (base 32): 0Z2DD6 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 

AIC (base 10): 032584082/G - AIC (base 32): 0OZ2DDL 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 

AIC (base 10): 0325840094/G - AIC (base 32): 0OZ2DDY 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 ML 

AIC (base 10): 032584106/G - AIC (base 32): 0Z2DFB 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML 
AIC (base 10): 032584118/G - AIC (base 32): 0Z2DFQ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 
AIC {base 10): 032584120/G - AIC (base 32): 0Z2DFS 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9000 ML 
AIC (base 10): 032584132/G - AIC (base 32): 0Z2DG4 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9500 ML 
AIC (base 10): 032584144/G - AIC (base 32): OZ2DGJ 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML 
AIC (base 10): 032584157/G - AIC (base 32): 0Z2DGX 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10700 ML 
AIC (base 10): 032584169/G - AIC (base 32): 0Z2DH9 


SOLUZIONI CONCENTRATE PER EMODIALISI ALL'ACETATO 


= a a 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3000 ML 
AIC {bass 10): 032586012/G - AIC (base 32): 0Z2G8W 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 3500 ML 
AIC (base 10): 032586024/G - AIC (base 32): 0Z2G98 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4000 ML 
AIC (base 10): 032586036/G - AIC (base 32): 0Z2G9N 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 4500 ML 
AIC (base 10): 032586048/G - AIC (base 32): 0Z2GBO 


CONTENITORE RIGIDO PLÀST!CA 5000 ML 
AIG (base 10): 032588051/G - AIC (base 32): 0Z2GB3 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 5500 ML 

AIC (base 10): 032585063/G - AIC (base 32): 0Z2GBH 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6000 ML 

AIC (base 10): 032586075/G - AIC (base 32): 0Z2GBV 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 6500 ML 

AIC (basa 10): 032586087/G - AIC (base 32): (Z2GC7 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7000 ML 

AIC (base 10): 032586099/G - AIC (base 32): 0Z2GCM 
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 7500 Mi 

AIC (base 10): 032586101/G - AiC (base 32): OZ2GCP 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8000 ML 
AIC (base 10): 032586113/G - AIC (base 32):'0Z2GDI 
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CILE TA TAI AIN TI der 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 8500 ML 
AIC (base 10): 032586125/G - AIC (base 32): 0Z2GDF 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 9950 ML 
AIC (base 10): 032588137/G - AIC (base 32): OZ2GDT 


CONTENITCRE RIGIDO PLASTICA 9500 ML 
AIC (base 10): 032586149/G - AIC (base 32): 0Z2GF5 


CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 10000 ML 
AIC (base 10): 032586152/G - AIC (base 32): 0Z2GF8 


ISTIT. SIEFROVACCIN. ITAL, 1.9.1 S.P.A. 
Codice fiscale: 03350950634 
*- 55020 CASTELVECCH!O PASCOLI 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 109 MG 
AIC (base 10): 030825018/G - AIC (basa 32): OXDQKU 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030825020/G - AIC (base 32): OXDQOKW 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030825032/G - AIC (base 32): OXDOL8 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030825044/G - AIC (base 32): OXDQLN 
ACIDO ASCORBICO 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030826022/G - AIC (base 32): GKXDRKG6 


ADRENALINA 


5 FIALE 0,5MG/ML 
AIC (base 10): (30827012/G - AIC (base 32): 0XDSJ4 


5 FIALE 1MG/1ML 
AIC (base 10): 030827024/G - AIC (basse 32): 0OXDSJJ 


50 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030827028/G - AIC (base 32): OXDSJW 


50 FIALE 1MG/1ML 
AIC (base 10): 030827048/G - AIC (basa 32): 0XDSK8 


ALLUMINIO ADROSSIDO 


30 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG 
AIC (base 10): 030828014/G - AIC (base 32}: OXDTHG 


500 COMPRESSE MASTICABILE 500 MG 
AIC (base 10): 030328026/G - AIC (base 32): OXDTHU 


AMINOFILLINA 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030828016/G - AIC (base 32): OXDUGS 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030828030/G - AIC (base 32): 0XDUH6 


50 FIALE 240MG/10 ML 
AIC (base 10): 030829042/G - AIC (base 32): OXDUHL 
AMPICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030830018/G - AIC {baso 32): OXDVG2 


12 CAPSULE 560 MG 
AIC (base 10): 030830020/G - AIC (base 32): OXDVG4 


1000 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 080830032/G - AIC (base 32): OXDVGJ 


1609 CAPSULE 500 MG 
AIC {base 10): 030830044/G - AIC (base 32): OXDVGW 


Sunplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ATROPINA SOLFATO 


20 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030831046/G - AIC (base 32): OXDWG6 


1000 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (basa 10): 030831059/G - AIO (base 32): (XDWGM 


50 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030331061/G - AIC (base 32): OXDWGP 


50 FIALE 1 MG/IML 
AIC (base 10): 030831073/G - AIC (base 32): OXDWH1 
CHININA CLORIDRATO 
50 FIALE 500 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030832024/G - AIC (base 32): OXDXDS 
CHININA SOLFATO 
1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030833026/G - AIC (base 32): OXDYD2 
CLORAMFENICOLO 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030834016/G - AIC'(base 32): CXDZCO 


1000 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 030834028/G - AIC (base 32): OXDZCD 
CODEINA FOSFATO 


10 COMPRESSE 309 MG 
AIC (basa 10): 0308353012/G + AIC (base 32): GXFOBC 


25 COMPRESSE 80 MG 
AIC (bass 10): 030835021/G - AIC (base 32): OXFOBF 


500 COMPRESSE 30 MG 
AIC (base 10): 030835033/G - AIC (base 32): OXFOBT 


1000 COMPRESSE 60 MG 
AIC (base 10): 030835045/G - AIC (base 32): OXFCC5 
CODEINA FOSFATO E SODIO BENZOATO 
SCIROPPO 0,15% E 1% 1 FLACONE 150 ML 
AIG (base 10): 030836011/G - AIC (base 32): OXF19C 
DESTROMETOREANO BROMIDRATO 
SCIROPPO 0,3% 1 FLACONE 150 ML 
AIC (bass 10): 030837013/G - AIC (base 32): 0XF28P 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 030838015/G - AIC (base 32): OXF37Z 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 030838927/G - AIC (base 32): 0XF38C 
EFEDRINA CLORIDRATO 


50 FIALE 10MG/1ML 
AIC (basa 10): 030839043/G - AIC (base 32): 0XF483 


50 FIALE 25MG/1ML 
AIC (basa 10): 030839056/G - AIC (basa 32): 0XF48J 
FENOBARBITALE 


39 COMPRESSE 20 MG 
AIC (bass 10): 030840019/G - AIC (base 32): OXFS6M 


30 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030840021/G - AIC (base 32): OXF56P 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030840033/G - AIC (base 32): OXFS571 
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1000 COMPRESSE 20 MG 1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030840045/G - AIC (base 32): OXF57F AIC (base 10): 030850034/G - AIC (base 32): OXFGZL 
1000 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030840058/G - AIC (base 32): 0XF57U RIFERGZINA ABIEAFO 
20 CAPSULE 300 MG 
1000 COMPRESSE 100 MG . . 
AIC (base 10): 030840060/G - AIC (base 32): 0XF57W AIC (base 10): 030852014/G - AIC (base 32): OXFJXG 
1000 CAPSULE 300 MG 


FERROSO SOLFATO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030841011/G - AIC (base 32): OXF6SM 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030841023/G - AIC (base 32): OXF6SZ 
FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030843015/G - AIC (base 32): 0XF847 


1000 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030843039/G - AIC (base 32): OXFB4Z 


50 FIALE 20MG/2ML 3 
AIC (base 10): 030843041/G - AIC (base 32): 0XF851 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030844017/G - AIC (base 32): 0XF93K 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030844029/G - AIC (basa 32): 0XF93X 


LIDOCAINA CLORIDRATO 


50 FIALE 50MG/5 ML 
AIC (base 10): 030845034/G - AIC (base 32): 0XFB3B 


50 FIALE 5MG/5 ML 
AIC (base 10): 030845046/G - AIC (base 32): 0XFB3Q 
MAGNESIO IDROSSIDO 


20 COMPRESSE MASTICABILE 369 MG 
AIC (base 10): 030846012/G - AIC (base 32): OXFC1W 


500 COMPRESSE MASTICABILE 200 MG 
AIC (base 10): 030846024/G - AIC (base 32) 0XFC28 


METRONIDAZOLO 


20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030847014/G - AIC (base 32): 0X(FD16 


1000 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030847026/G - AIC (base 32): OXFDI1L 
NICOTINAMIDE 


20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030848016/G - AIC (base 32): OXFFOJ 


1000 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030848028/G - AIC (base 32): OXFFOW 


NITROFURANTOINA 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030849018/G - AIC (base 32): OXFFZU 


1000 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030843020/G - AIC (base 32) OXFFZW 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030850010/G - AIC {base 32). CXFGYU 


ELISIR 2,5% 1 FLACONE 100 ML 
A'C {base 10). 030850022/G - AIC (base 32): OXFGZ6 


AIC {base 10): 030852026/G - AIC (base 32): OXFIXU 


RESERPINA 


50 COMPRESSE 0,1 MG 
AIC (base 10): 030853016/G - AIC (base 32): OXFKWS 


1000 COMPRESSE 0,1 MG 
AIC (base 10): 030353028/G - AIC {base 32): OXFKX4 


RIFAMPICINA 


8 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 030854018/G - AIC (base 32): OXFLW2 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030854020/G - AIC (base 32) OXFLW4 


1090 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 030854032/G - AIC (base 32): OXFLWJ 


1000 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030854044/G - AIC {base 32): OXFLWW 


ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO S.P.A. 
Codice fiscale: 00429690589 
VIA PAOLO FRISI, 21/23 - 00197 ROMA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030071017/G - AIC (base 32): 0OWPQ79 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIG {base 10): 030071029/G - AIC (base 32): 0OWPQ7P 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030071031/G - AIC (base 32): OWPQ7R 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030071049/G - AIC (base 32): 0WPO83 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10)- 030071056/G - AIC (base 32) 0OWPQBJ 


ACIDO ASCORBICO 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIG (base 10): 030072021/G - AIC (base 32): OWPRGP 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030072033/G - AIC (base 32): OWPR71 


ACIDO NALIDIXICO 


40 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030074025/G - AIC (base 32): OWPT59 


100 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030074037/G - AIC (base 32): OWPT5P 


200 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10)* 030074049/G - AIC (base 32): OWPTE1 
ACQUA BORICA 


200 ML SOLUZIONE 3% U.EST. 
AIC (base 10): 030073011/G - AIC (base 32): OWPSSM 


500 ML SOLUZIONE 3% U.EST. 
AIC (base 10): 030073023/G - AIC (base 32): OWPSSZ 


— 40 —- 
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1000 ML SOLUZIONE 3% U.EST. 
AIC (base 10): 030073035/G - AIC (base 32): 0OWPSEC 


ALLOPURINOLO IF! 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030075016/G - AIC (base 32): OWPU4& 
ALLUMINIO IDROSSIDO 


30 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 
AIC (base 10): 030076018/G - AIC (base 32): OWPVSL 


100 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 
AIC (base 10): 030076020/G - AIC (base 32): OWPVSN 


1000 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG 
AIG {base 10): 030076032/G - AIC (base 32): OWPV40 
ALOPERIDOLO 


20 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030077010/G - AIC (base 32): OWPW2L 


20 COMPRESSE 2 MG 
AIC (base 10): 030077022/G - AIC {base 32): 0OWPW2Y 


40 COMPRESSE 1 MG 
AIC (base 10): 030077034/G - AIC (base 32): OWPW3B 


100 COMPRESSE 1 MG 
AIC {base 10): 030077046/G - AIC (base 32): 0NWPW3Q 
AMINOFILLINA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030078012/G - AIC (base 32): OWPX1W 
AMINOFILLINA IFI 
100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030078024/G - AIC (base 32): OWPX28 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 030079014/G - AIC (base 32): OWPY16 
ATROPINA SOLFATO 


20 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10}: 030080016/G - AIC {base 32): OWPZ0J 


100 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC {base 10): 030080028/G - AIC (base 32): OWPZOW 
BENZILE BENZOATO 


30 G UNGUENTO 20% 
AIC (base 10): 030082010/G - AIC (base 32): OWQOYU 


100 G UNGUENTO 20% 
AIC (base 10): 030082022/G - AIC {base 32): OWQOZE 
BETAMETASONE DIPROPIONATO 


10 G UNGUENTO 0,05% 
AIC (base 10): 030083024/G - AIC (base 32): OWQIYJ 


30 G CREMA 0,05% 
AIC (base 10): 030083036/G - AIC (base 32): OWQIYW 


30 G UNGUENTO 0,05% 
AIC (base 10): 030083048/G - AIC (base 32): OWQI1Z8 
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO 


40 COMPRESSE 500+ 150 MG 
AIC (base 10): 030084028/G - AIC (base 32): OWQ2XU 


100 COMPRESSE 500 + 150 MG 
AIC {base 10): 030084038/G - AIC (base 32}: OWQ2Y6 


CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030086033/G - AIC (base 32): OWQ4WK 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC {base 10): 030086045/G - AIC {base 32): OWQ4WX 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 
AIC (base 10): 030086021/G - AIC (base 32): 0WQ4WS 


CLOREXIDINA GLUCONATO 


100 ML SOLUZIONE CONCENTRATA 20% 
AIC {base 10): 030088013/G - AIC (base 32): 0WQG6UF 


500 Mi. SOLUZIONE CONCENTRATA 20% 
AIC (base 10): 030038028/G - AIC (base 32): OWQGUT 


CLOROCHINA BIFOSFATO 


1000 COMPRESSE 250 MG 
AIG {base 10): 0300889027/G - AIC (base 32): OWQ7U3 


CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


50 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030090031/G - AIC (base 32): OWQSTH 


CODEINA FOSFATO 


10 COMPRESSE 30 MG 
AIC (base 10)*030092011/G - AIC (base 32): OWQBRC 


10 COMPRESSE 60 MG 
AIC (base 10): 030092023/G - AIC (base 32): OWQBRR 


20 COMPRESSE 30 MG 
AIC (base 10): 030092035/G - AIC (base 32): 0OWQBS3 


20 COMPRESSE 60 MG 
AIC (base 10): 030092047/G - AIC (base 32): OWQBSH 


CORTISONE ACETATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030093013/G - AIC (base 32): OWQCQP 


DESAMETAZONE 


10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030094015/G - AIC {base 32): OWQDPZ 


30 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030094027/G - AIC (base 32): OWQDQC 


40 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030094039/G - AIC (base 32): 0WQDQR 


DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC {base 10): 030095020/G - AIC (base 32): OWOFPD 


DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030098010/G - AIC (base 32): OWQGNB 


DIGOSSINA 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 030097012/G - AIC (base 32): OWQHMN 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030097024/G - AIC (base 32): OWQHNO 


100 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 030097038/G - AIC (base 32): OWQHND 
ERGOMETRINA MALEATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC {base 10): 030099016/G - AIC (base 32): OWWOKL6 


Mi 
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ETAMBUTOLO CLORIDRATO 
29 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030100010/G - AIC (base 32): CWQLKB 


20 COMPRESSE-400 MG 
AIC (base 10): 050100022/G + AIC (base 32}: 0OWOLKQ 


500 COMPRESSE 200 MG 
AIC (baso 10): 030100034/G - AIC (base 32): OWQLL2 


500 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 030100048/G - AIC [base 32): OWOLLG 
FENILBUTAZONE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030101012/G - AIC (basa 32): OWQMUIN 
FENITOINA SODICA 


20 COMPRESSE 100 NG 
AIC (base 10): 030102014/G - AIC (base 32): OWQNHY 


250 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030102026/G - AIC (base 32): OVW/ONJB 
FENOBARBITALE 


30 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030103016/G - AIC (base 32): OWQPHS 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 030103028/G - AIC (base 32): OWQPHN 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10}: 0930103030/G - AIC (base 32): 0OWOPHQ 


FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030105011/G - AIC (base 32): OWQRFM 


100 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030105029/G - AIC (basa 32): OWORFZ 


1000 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030105035/G - AIC. (base 32): OWORGC 
GLICEROLO 


12 SUPPOSTE 750 MG LATTANTI 
AIC (base 10): 030107015/G - AIC (base 32}: OWQTD7 


12 SUPPOSTE 1000 MG LATTANTI 
AIC (base 10): 030107027/G - AIC (base 32): OWOTDM 


12 SUPPOSTE 1500 MG 
AIC {base 10): 030107039/G - AIC (base 32): OWOTDZ 


12 SUPPOSTE 2000 MG 
AIC (base 10): 030107041/G - AIC (base 32): OWOTF1 


18 SUPPOSTE 750 MG LATTANTI 
AIC (base 10): 030107054/G - AIC (base 32): OWOTFG 


18 SUPPOSTE 1000 MG LATTANTI 
AIC (base 10): 030107066/G - AIC (base 32): OWQTFU 


18 SUPPOSTE 1500 MG BAMBINI 
AIC (base 10): 030107078/G - AIC (base 32}: IWQTGE 


18 SUPPOSTE 2000 MG ADULTI 
AIC (base 10): 030107080/G - AIC (base 32): OWQTG8 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 030108017/G - AIC (base 32): OYYQUCK 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030108029/G - AIC (base 32): OVW/QUCX 


30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030104031/G - AIC-{base 32): OWGUCZ 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


IDROCLORTIAZIDE 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030109019/G - AIC (base 32): OWOVBV 


30 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030109021/G - AIC (base 32): OWQVBX 
IDROCORTISONE ACETATO 
30 G UNGUENTO 1% 
AIC {base 10): 030110923/G - AIC (base 32): OWOWB7 
IMIPRAMINA CLORIDRATO 


50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC {base 10): 030111013/G - AIC (base 32): 0WQX95 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIG (base 10): 030111025/G - AIC (base 32): OWQX9K 


59 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030111037/G - AIC (base 32): OWQX9IX 


100 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 030111049/G - AIC (base 32): OWQXB9, 


1000 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC {base 19): 0301î1052/G - AIC (base 32): 0WQXBD 
IODOPOVIDONE 


50 G SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
AIC (base 10): 030112015/G - AIC (bass 32): OWOY8H 


125 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
AIC (base 10): 030112027/G - AIC (base 32): OWVGYSV 


500 MI. SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
AIC (basa 10): 030112039/G - AIC (base 32): OWQY97 


1000 ML SOLUZIONE ACQUOSA 10% 
AIC {base 10): 030112041/G - AIC (base 32): OWQY99 
ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIG (basa 10): 030113017/G - AiC (base 32): OWQZIT 


1000 COMPRESSE 100 MG 
AIC (basa 10): 030113029/G - AIC (base 32): 0WQZ85 


50 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030113031/G - AIC (base 32): 0OWQZ87 


1000 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 030113043/G - AIC (base 32): OWQZ8M 
METILE SALICILATO 
30 G UNGUENTO 10% 
AIC (base 10): 030114019/G - AIC (base 32): 0WR073 
METILPREDNISOLONE 


10 COMPRESE 4 MG 
AIC (bass 10): 030115012/G - AIC (base 32): 0V/R164 


30 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030115036/G - AIC (base 32): OWR16W 


100 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 030115048/G - AIC {base 32): 0WR178 


10 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 030115024/G - AIC (base 32): 0WR16J 
METRONIDAZOLO 


20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 020116014/G - AIC {baso 32): 0WR25G 


100 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030118026/G - AIC (base 32): OWR25U 


si De 


Serie generale - n. 115 


18-5-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


NICOTINAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 030117016/G - AIC (base 32): 0WR34S 
NITROFURANTOINA 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 030118018/G - AIC (base 32): 0OWR442 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030119010/G - AIC (base 32): 0WR532 


100 ML ELISIR 2,5% 
AIC (base 10): 030119022/G - AIC (base 32): 0OWR53G 


1000 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030119034/G - AIC (base 32): 0WRSIZU 
PIPERAZINA ADIPATO 
20 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 030120012/G - AIC (base 32) OWR62D 
PRIMACHINA 


10 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG 
AIC (base 10): 030121014/G - AIC (base 32): 0WR71Q 


20 COMPRESSE RIVESTITE 7,5 MG 
AIC {base 10): 030121026/G - AIC (base 32): 0WR722 
PROBENECID 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030122016/G - AIC (base 32): 0OWRS10 
PROMETAZINA 
30 G CREMA 2% 
AIC (base 10): 030123018/G - AIC (base 32): 0WR90B 
PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030124010/G - AIC (base 32): OWRIZB 


200 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 030124022/G - AIC (base 32): OWRIZQ 
RESERPINA 
50 COMPRESSE 0,1 MG 
AIC (base 10): 030125013/G - AIC (base 32): OWRBYP 
SALI REIDRATANTI CON GLUCOSIO TIPO A 


20 BUSTINE 5 G 
AIC {base 10): 030126015/G - AIC (base 32): OWRCXZ 


50 BUSTINE 5G 
AIC (base 10): 030126027/G - AIC (base 32): OWRCYC 
SOLFATO FERROSO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIG (base 10): 030104018/G - AIC (base 32): OWQQGL 


100 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIG (base 10): 030104020/G - AIC (base 32): OWGQGN 


500 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 030104032/G - AIC (base 32): OWQQHO 
SULFADIAZINA 


20 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 030128019/G - AIC (base 32}: OWRFWM 


SULFADIMETOSSINA 


20 COMPRESSE 0,5 G 
AIC (base 10): 030127017/G - AIC (base 32}: OWRDX9 


TIABENDAZOLO 


6 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030129011/G - AIC (base 32): OWRGVM 


10 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030129023/G - AIC (base 32): OWRGVZ 


50 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 030129035/G - AIC (base 32): 0OWRGWC 


VITAMINE COMPLESSO B 


20 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030130013/G - AIC (base 32): 0OWRHUX 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030130025/G - AIC (base 32): OWRHV9 


100 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030130037/G - AIC (base 32): OWRHVP 


500 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 030130049/G - AIC (base 32): OWRHW1 


LABORATORI DON BAXTER S.P.A. 
Codice fiscale: 00047710322 
VIA FLAVIA, 122 - 34147 TRIESTE 


SODIO LATTATO 


SACCHE 50 ML 
AIC (base 10): 030890014/G - AIC (base 32): OXGQOY 


SACCHE 100 ML 
AIC (base 10): 030890026/G - AIC (base 32}: 0XGQ1B 


SACCHE 250 ML 
AIC (base 10): 030890038/G - AIC (base 32): OXGQIO 


SACCHE 500 ML. 
AIC (base 10): 030890040/G - AIC (base 32): 0XGQ1S 


SACCHE 1000 ML 
AIC (base 10): 030890053/G - AIC (base 32): 0XGQ25 


50 ML IN SACCHE 100 ML 
AIC {base 10): 030890065/G - AIC (base 32): 0XGQ2K 


FLACONE VETRO 50 ML 
AIC (base 10): 030890077/G - AIC {base 32): 0XGQ2X 


FLACONE VETRO 100 ML 
AIC (base 10): 030890089/G - AIC (base 32): OXGQ39 


FLACONE VETRO 250 ML 
AIC (base 10): 030890091/G - AIC (base 32): OXGQ3C 


FLACONE VETRO 500 ML 
AIG (base 10): 030890115/G - AIC (base 32): 0XGQ43 


FLACONE VETRO 1000 ML 
AIG {base 10): 030890127/G - AIC (base 32): 0XGQ4H 


250 ML IN SACCHE 500 ML 
AIC (base 10): 030890141/G - AIC {base 32): OXGQ4X 


SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI 


FLACONE PLASTICA MAMORPACK 3 L 

AIC (base 10): 031430010/G - AIC (base 32): OXZ5CU= 
FLACONE PLASTICA MAMORPACK 5 L 

AIC (base 10): 031430022/G - AIC (base 32): 0XZ5D6 


FLACONE PLASTICA MAMORPACK 6 L 
AIG (base-10}; 031430034/G - AIC [base 32): OKZ5SDL 
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FLACONE PLASTICA MAMORPACK 10 L 
AIC (base 10): 031430046/G - AIC (base 32): OXZ5DY 


FLACONE PLASTICA MAMORPACK 111 
AIC (base 10): 031430059/G - AIC (base 32): OXZSFC 


FLACONE PLASTICA CUPAC 8 L 
AIC (base 10): 031430061/G - AIC (base 32): OX25FF 


FLACONE PLASTICA CUPAG 11L 
AIC (basa 10): 031430073/G - AIC (base 32): OXZ5FT 


LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO JACOPO MONICO 
S.RL. 

Codice fiscale: 00228550273 

VIA ORLANDA 10 - PONTE PIETRA - 30173 MESTRE 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


SACCA 100 ML 
AIG (base 10): 030779235/G - AIC (base 32): 0XCSV3 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030779247/G - AIC (base 32): OXCIVH 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030779250/G - AIC (bass 32): OXC9VL 


SACCA 1000 ML 
AIC (basa 10): 030779252/G - AIC (base 32}: OXCIVY 
ADRENALINA 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030730011/G - AiC (base 32): OKCBMG 


5 FIALE î MG/1 ML 
AIC (base 10): 030780923/G - AIC (baso 32): OXKCEMR 


10 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030780035/G - AIC (base 32): CXCBN3 


10 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030780047/G - AIC (base 32): OXCBNH 


ANTICOAGULANTE ACD 


FORMULA B SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030855028/G - AIC (basa 22): OXFMXU 


FORMULA B SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030855100/G - AIC (base 32): OXFMXW 


FORMULA 3 SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030855112/G - AIC (basa 32): OXFMY8 


FORMULA B SACCA 509 ML 
AIC (base 10): C30855124/G - AIC (base 32): OXFMYN 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


"I" FLACONE 1000 ML 

AIC (basa 10): 030880098/G - AIC (basa 32): OXFSU2 
"it" FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030860100/G - AIC {base 32): 0XFSU4 
"il" FLACONE 100 ML 

AIC (basa 10): 030850112/G - AIC (base 22): OXFSUJ 
"II° FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030860124/G - AIC (base 32): OXFSUW 
"II" FLACONE 500 ML 

AIC (base 10): 050989138/G - AIC (base 32): OXFSV8 
"li" FLACONE 1000 ML 

AIC (basa 10): 000969143/G - AIC (basa 32): OXFSVN 
"]° 50 MI IN SACCA 109 ML 

AIC {basa 10). 030850151/G - AIC (brse 32): OXFSVA 


Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE 


"1° 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (basa 10): 030880183/G - AIC (base 32): OXFSW3 


"11" 250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030860175/G - AIC (base 32): OXFSWH 
"il" 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030880187/G - AIC (base 32): OXFSWV 
*” SACCA 50 ML 

AIC (base. 10): 030860199/G - AIC (base 32): OXFSX7 
"I" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030880201/G - AIC (base 32): OXFSX9 


"I? SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030865213/G - AIC (base 32). OXFSXP 


"1" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030860225/G - AIC (base 32): OXFSY1 


"1" SACCA 1000 ML 

AIC (base 10):‘030880237/G - AIC (base 32): OXFSYF 
"11" SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030880249/G - AIC (base 32): OXFSYT 
"Il" SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030860252/G - AIC (basa 32): OXESYW 
"Il" SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 036850264/G - AIC (base 32): OXFSZ8 
"Ii" SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030860276/G - AIC (base 32): OXFSZN 


"II" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030860288/G - AIC (base 32): OXFT00 


ELETTROLITICA BILANCIATA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031391093/G - AIC (base 32): OXXZCP 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031391105/G - AIC {base 32): OXXZD1 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031391117/G - AIC (base 32): OXXZDF 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031391129/G - AIC (base 32): OXXZDT 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031391131/G - AIC (base 32): OXXZDV 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031391143/G - AIC (base 32): OXXZF7 


ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 

AIC (base 10): 030856013/G - AIC {base 32): OXFNUF 
FLACONE 100 ML 

AIC (basa 10): 030856025/G - AIC (base 32): OXFNUT 
FLACONE 250 ML 

AIC (basa 10): 030856037/G - AIC (base 32): OXFNV5 
FLACONE £00 ML 

AIC (base 10): 030856049/G - AIC (base 32): OXFNVK 
509 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (bass 10): 030856052/G - AIC (base 32): OXFNVN 
100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030856084/G - AIC (bass 32): OXFNWO 
250 ML IN SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030856076/G - AIC (base 32): OXFNWD 
500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030856088/G - AIC (base 32): OXFNWS 
FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030856090/G - AIC (base 32): OXFNWU 
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I FLACONE 1000ML 
AIC (base 10): 030856102/G - AIC (base 32) OXFNX6 


I 50 Mi IN SACCA 100 ML. 
AIC (base 10): 030856114/G - AIC (base 32): OXFNXL 


1 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 050856126/G - AIC (base 32}' OKFNXY 


1 250 ML IN SACCA 5C0 ML 
AIC (base 10): 030856138/G - AIC (base 32) OXFNYB 


1500 ML IN SACCA 1060 ML 
AIC (base 10): 030856140/G - AIC (base 32): OXFNYD 


Il 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10) 030856153/G - AIC (base 32) OXFNYT 


I 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030856165/G - AIC (base 32) OXFNZ5 


Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030856177/G - AIC (base 32). OXFNZK 


It 500 ML. IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030856189/G - AIC (base 32) OXFNZX 


SACCA 56 ML 
AIC (base 10) 030856191/G - AIC (base 32) OXFNZZ 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10) 030856203/G - AIC (base 32) OXFPOC 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10). 030856215/G - AIC (base 32): OXFPOR 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030856227/G - AIC (base 32): OXFP13 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030856239/G - AIC (base 32): OXFP1H 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


GLUCONATO 


SACCA 50 ML 
AIC (base 19). 030813101/G - AIC (base 32): OXDBXF 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10). 030813113/G - AIC (base 32): OXDBXT 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030813125/G - AIC (base 32): OXDBY5 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10)- 030813137/G - AIC {base 32): OXDBYK 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030813149/G - AIC (base 32) OXDBYX 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 031400106/G - AIC (base 32): OXY85B 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10). 031400118/G - AIC (base 32). 0XY85Q 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10). 031490120/G - AIC (base 32). OXY85S 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031400132/G - AIC (base 32} OXY864 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10) 031400144/G - AIC (base 32) OXY86J 


ELETTROLIT!CA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 


LATTATO 


FLACONE 1000 M'. 
AIC (base 10) 031409024/G - AIC (base 32) OXYB4Y 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10)* 031402112/G - AIC (base 32) OXYB40 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10} 031402124/G - AIC {base 32) 0XYB4D 


SACCA 509 ML 
AIC (base 10) 031402136/G - AIC (base 32): OXYB4S 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10) 021402148/G - AIC (base 32) OXYBS4 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


SACCA 50 ML 
AIG (base 10) 030662104/G - AIC (base 32) OXFUSS 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10)' 030862116/G - AIC (base 32) OXFUT4 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10) 030862128/G - AIC (base 32) OXFUTJ 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10) 030862130/G - AIC (base 32) OXFUTL 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10)' C30862142/G - AIC (base 32). OXFUTY 


ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCO- 
NATO 


FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10). 031398098/G - AIC (base 32): OXY6G6L 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10) 031398100/G - AIC (base 32) OXY6GN 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031398112/G - AIC (base 32): OXY670 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031398124/G - AIC (base 32): 0XY67D 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 03î398138/G - AIC (base 32): 0XY67S 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 031398148/G - AIC (base 32): OXY684 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030857092/G - AIC (base 32): OXFPW4 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030857104/G - AIC (base 32): OXFPWJ 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030857116/G - AIC (base 32): OXFPWW 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030857128/G - AIC (base 32) OXFPX8 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030857130/G - AIC (base 32): OXFPXB 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030857142/G - AIC (base 32): OXFPXQ 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030858108/G - AIC (base 32): OXFQVU 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030858118/G - AIC (base 32): OXFOWG 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030858120/G - AIC (base 32): OXFOW8 


ELETTROLMICA DI NCINTEGRAZIONE CCN POTASSIO, GLUCOSIO SASCA 500 ML 


E SODIO GLUCD? ATO 


SACCA 59 Ril 
ATC (ba=se 0) 031402160/G - AIC (base 32) OXYBSN 


AIC (base 10)- 030858132/G - AIC (base 32): OXFQWN 


SACCA 1009 ML 
AIC (base 10): 030858144/G - AIC (base 32) OXFQXO 
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ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 


10% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030821108/G - AIC (base 32): OXDLRN 


10% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030821110/G - AIC (base 32); OXDLRQ 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030821122/G - AIC (base 32): 0XDLS2 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030821134/G - AIC (base 32) OXDLSG 


10% SACCA 1000 ML 
AIC {base 10): 030821146/G - AIC {base 32}: OXDLSU 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 


FLACONE 1000 ML 
AIG (base 10): 030359098/G - AIC (base 32): OXFRUS 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030859108/G - AIC (base 32): OXFAV4 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030859110/G - AIC (base 32): OKFRV6 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030859122/G - AIC {base 32): OXFRVL 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10}: 030859134/G - AIC (base 32): OXFRVY 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030859146/G - AIC (base 32): OXFRWB 


ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"I" SACCA 100 ML 
AIG (base 10): 030861203/G - AIC (base 32): OXFTWM 


"1" SACCA 250 ML 
AIC (bass 10): 030881215/G - AIC (base 32): OXFTWZ 


"i" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030861227/G - AIC (base 32): OXFTXC 


"1" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030881239/G - AIC (base 32): OXFTXR 


"Ill" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030861241/G - AIC (base 32): OXFTXT 


"Ill" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030861254/G - AIC (base 32): OXFTY6 


"IlI” SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030861266/G - AIC (base 32): OXFTYL 


"III" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030861278/G - AIC (base 32): OXFTYY 


"II" SACCA 1000 MI. 
AIC (base 10): 030861280/G - AiC (base 32): OXFTZO 


ELETTROLITICA REIDRATANTE Ill CON GLUCOSIO 


"i" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 031393111/G - AIC (base 32): OXY1BR 


"1" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031393123/G - AIC (base 32): 0XY1C3 


"ili" SACCA 500 ML 
AIG {base 10): 031393135/G - AIC (base 32): OXY1CH 


ul A 1000 MI 
AIC (base 10): 031393147/G - AIC (base 32): OXYICV 


ELETTROLITICA SELETTIVA 


SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030883118/G - AIC (base 32): 0OXFVSG 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030863120/G - AIC (base 32): OXFVS.J 


SAGCA 500 ML 
AIC (base 10): 030863132/G - AIC (base 32): OXFVSW 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030363144/G - AIC {base 32): OXFVT& 


FRUTTOSIO 


5% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030864250/G - AIC (base 32) OXFWVU 


5% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030864262/G - AIC (base 32): OXFWW6 


5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030364274/G - AIC (base 32): OXFWWL 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030854286/G - AIC (base 32): OXFUWAWY 


5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030864298/G - AIC (base 32): OXFWXB 


5% SACCA 2000 ML. 
AIC (base 10): 030864351/G - AIC (base 32): OXFWYZ 


10% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030864300/G - AIC (base 32): OXFWXD 


10% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030864312/G - AIC (base 32): OXFWXS 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030864324/G - AIC (base 32): OXFWY4 


10% SACCA 500 ML 
AIG (base 10): 030864336/G - AIC (base 32): OXFWYJ 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030864348/G - AIC {base 32): OXFWYW 


10% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030864363/G - AIG {base 32). OXFWZC 


20% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030864375/G - AIC (base 32): OXFWZR 


20% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030864387/G - AIC (base 32): OXFX03 


20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030864399/G - AIC (base 32): OXFXOH 


20% SACCA 250 ML 
AIG (base 10): 030854401/G - AIC (base 32) OXFX0K 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030864413/G - AIC (base 32): OXFX0x 


20% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10) 030864425/G - AIC (base 32) OXFX19 
GLICEROLO CON SODIO CLORUBO 


10% FLACONE 10009 ML 
AIG {base 10): 030865099/G - AIC (base 32): OXFXQ@C 


10% SACCA 50 Mi. 
AIC (base 10): 030865101/G - AIC (base 32} OXFXQF 


10% SACCA 100 ML. 
AIC {base 10): 030865113/G - AIC {base 32): OXFXQT 


10% SACCA 250 ML 
AIC {base 10): 030865125/G - AIC (base 32): OXFXR5 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030865137/G - AIC (base 32): OXFXAK 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030865149/G - AIC (base 32): OXFXRX 
GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 030793626/G - AIC {base 32): OXCRWU 


Sa 
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5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030793638/G - AIC (base 32): OXCRX6 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030793640/G - AIC (base 32): OXCRX8 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030793853/G + AIC (base 32): OXCRXP 
5% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030793665/G - AIC (base 32): OXCRY1 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030793677/G - AIC {base 32): OXCRYF 
5% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030793689/G - AIC (base 32): OXCRYT 
10% SACCA 50 ML 

AIC {base 10): 030793691/G - AIC (base 32): OXCRYV 


10% SACCA 100 Mi 

AIC {base 10): 030793703/G - AIC (base 32}: OXCRZ7 
10% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030793715/G - AIC (base 32): OXCRZM 
10% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030793727/G - AIC (base 32): OXCAZZ 
10% SACCA 1000 ML 

AIC {base 10): 030793739/G - AIC (base 32): 0XCSOC 
10% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030783741/G - AIC {base 22): 0OXCSOF 
20% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030793754/G - AIC (base'32): 0XCSOU 
20% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030793766/G - AIC {base 32): 0XCS16 
20% SACCA 250 ML 

AIC {base 10): 030793778/G - AIC {base 32): OXCSIL 
20% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030793780/G - AIC {base 32): OXCSIN 


20% SACCA 1000 ML 
AIG (base 10): 030793792/G - AIC {base 32): 0XCS20 


20% SACCA 2000 ML 
AIC (base 10): 030793804/G - AIC {base 32): 0XCS2D 


33% SACCA 50 ML 
AIC {base 10): 030793816/G - AIC (base 32): 0XCS2S 


33% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030793828/G - AIC {base'32): 0XCS34 
33% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030793830/G - AIC (base 32): 0XCS36 


33% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030793842/G - AIC (base 32); 0XCS3L 


33% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030793855/G - AIC (base 32): OXCS3Z 
33% SACCA 2000 ML 

AIC (base 10): 030793867/G - AIC (base 32): 0XCS4C 


50% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030793879/G - AIC (base 32): 0XCS4R 


50% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030793881/G - AIC (base 32): OXCSA4T 


50% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030793893/G - AIC (base 32): 0XCS55 
50% SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030793905/G - AIC {base 32): OXCS5K 
50% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030793917/G - AIC (base 32): 0XCS5X 


50% SACCA 2000ML 
AIC (base 10): 030793929/G - AIC (base 32): 0XCS69 


70% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030793931/G - AIC (base 32): 0OXCS6C 


70% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030793943/G - AIC (base 32): 0OXCS6R 


70% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030793956/G - AIC (base 32): 0XCS74 


70% SACCA 500 ML. 
AIC (base 10): 030793968/G - AIC (base 32): OXCS74 


70% SACCA 1000 ML 
AIC {base 10): 030793970/G - AIC (base 32): OXCS7L 


GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"#* 1000 ML 
AIC (base 10): 030866329/G - AIC {base 32): OXFYWT 


"Il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030866331/G - AIC {base 32): OXFYWV 


"1° SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030866343/G - AIC {base 32): OXFYX7 


"I° SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030868356/G - AIC (base 32): OXFYXN 


“I° SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030868368/G - AIC (base 32): OXFYYO 


"I" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030866370/G - AIC {base 32): OXFYY2 


"1" SACCA 1000 ML 
“«AIC {base 10): 030866382/G - AIC (base 32): OXFYYG 


"1" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030866384/G - AIC {base 32): OXFYYU 


"Il" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 020866406/G - AIC (base 32): OXFYZ6 


"H” SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030866418/G - AIC {base 32); OXFYZL 


PI" "SACCA 500 ML 
AIG (base 10): 030866420/G - AIC (base 32): OXFYZN 


"Ii" SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030866432/G - AIC (base 32): OXFZ00 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


Il 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030867182/G - AIC (base 32): OXFZRG 


Il 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030867194/G - AIC (base 32): OXFZRU 


I{ 500 ML. IN SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030867208/G - AIC (base 32): OXFZS6 
HH 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030867218/G - AIC (base 32): OXFZSL 


Ill 100 ML IN SACCA 259 ML 
AIC (base 10): 030867220/G - AIC (base 32): OXFZSN 


Ill 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030867232/G - AIC (base 32): OXFZTO 


IH 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030887244/G - AIC (base 32): OXFZTD 


"I" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030867257/G - AIC (base 32): OXFZTT 


"Il" 1000 ML 

AIC (base 10): 030867269/G - AIC (base 32): OXFZUS5 
"11" 1000 ML 

AIC (base 10): 030867271/G - AIC (base 32): OXFZU7 


"I" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030867283/G - AIC (base 32): OXFZUM 


af 
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"1 SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030887295/G - AIC (base 32): OXFZUZ 


"I" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 039867307/G - AIC {base 32): OXFZVC 


"I" SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 030857319/G - AIC {base 32): OKFZVR 


"I° SACCA 1090 ML 
AIC (base 10): 030867321/G - AIC (base 32): OXFZVT 


"II" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030867333/G - AIC (base 32): OXFZW5 


"il" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030867345/G - AIC (base 32): OXFZWK 


"II" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030867358/G - AIC (base 32): OXFZWY 


"il" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030887360/G - AIC (base 32): OXFZX0 


"II° SACCA 1000 ML 
AIG {base 10): 030867372/G - AIC {base 32): 0OXFZXD 


"ill" SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030887384/G - AIC {base 32}: OXFZXS 


"ii" SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030887398/G - AIC (base 32): OXFZY4 


"Iii" SACCA 250 ML 
AIC {base 10): 030867408/G - AIC {base 32): OXFZYJ 


PITT SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030867410/G - AIC (base 32): OKFZYL 


"II” SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030867422/G - AIC (base 32): OXFZYY 


MANNITOLO 


5% 50 ML IN SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030868172/G - AIC (base 32): 0XG0QD 


5% 100 ML IN SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030883184/G - AIC (base 32}: 0XG0QS 


5% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 0308683198/G - AIC (base 32): 0XGOR4 


5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030868208/G - AIC (base 32): 0OXGORJ 


18% 50 ML IN SACCA 100 ML 

AIG (base 10)° 030488210/G - AIC (base 32): 0OXGORL 
16% 100 ML IN SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030868222/G - AIC (base 32): OXGORY 


18% 250 ML IN SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030868234/G - AIC {base 32): 0XGOSB 


18% 500 ML IN SACCA 1000 ML 

AIC (bàse 10): 030868246/G - AIC (base 32): 0XGOSO 
5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030868259/G - AIC (base 32): OXGOT3 
5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030868261/G - AIC {base 32): OXGOT5 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10}: 030868273/G - AIC (base 32): OXGOTK 
5% SACCA 500 ML 

AIG (base 10): 030868285/G - AIC (base 32): OXGOTX 
5% SACCA 1000 ML 

AIC (base 10): 030868297/G - AIC (base 32): OXGOU9 
10% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030868309/G - AIC (base 32): 0OXGOUP 
10% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030868311/G - AIC (base 32): OXGOUR 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030868323/G - AIC (base 32): OXGOV3 


10% SACCA 500 ML 
AIG (base 10): 030863335/G - AIC (base 32): OXGOVH 


10% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030368347/G - AIC (base 32): OXGOVV 


18% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030868350/G - AIC (base 32): OXGOVY 


18% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030868362/G - AIC (base 32): 0OXGOWB 


18% SACCA 250 ML 
AIG (base 10): 030863374/G - AIC (base 32): OXGOWQ 


18% SACCA 500 ML 
AIG (base 10): 0308868386/G - AIC (base 32): OXGOX2 


18% SACCA 1000 ML 
AIG (base 10): 030868398/G - AIC (base 32): 0XGOXG 


MANNITOLO E SODIO CLORURO 


5% +0,45% FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 029723018/G - AIC (base 32): 0WC2DB 


5% +0,45% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 029723020/G - AIC (base 32): 0WC2DD 


5% +0,45% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 029723032/G - AIC (base 32): 0WC2DS 


5% +0,45% FLACONE 500 ML 
AIG (base 10): 029723044/G - AIG (base 32): 0WC2F4 


5% +0,45% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 029723057/G - AIC (base 32): 0WC2FK 


5% +0,45% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 029723069/G - AIC (base 32): 0OWC2FX 


5% +0,45% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 029723071/G - AIC (base 32): 0WC2FZ 


5% +0,45% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 029723083/G - AIC (base 32): 0WC2GG 


5% +0,45% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 029723095/G - AIC (base 32): 0OWC2GR 


PETIDINA CLORIDRATO MONICO 


5 FIALE 100 MG/2 ML 
AIC (base 10): 030802019/G - AIC (base 32): 0XD033 


POTASSIO ACETATO 


SMEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030814038/G - AIC (base 32): OKDGUQ 


POTASSIO CLORURO 


2MEG/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030815082/G - AIC (base 32): OXDDVB 


3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030815094/G - AIC (base 32): OXDDVQ 


RINGER 


DOGO | ge 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030869109/G - AIC (base 32): OXG1MP 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030869111/G - AIC (base 32): OXG1MR 


SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030869123/G - AIC (base 32): OXGIN3 
SACCA 500 ML 

AIC (base 10): 030869135/G - AIC (base 32): OXGINH 
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SACCA 1090 ML 
AIC (base 10): 030869147/G - AIC (base 32): OXGINV 


RINGER ACETATO 


SACCA 50 ML 

AIC {base 10): 030870101/G - AIC (base 32): OXG2LP 
SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030870113/G - AIC (base 32): 0XG2M1 
SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030870125/G - AIC (base 32): 0XG2MF 
SACCA 500 ML 

AIG (base 10): 030870137/G - AIC (base 32): OXG2MT 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10); 030870149/G - AIC (base 32): OXG2N5 


RINGER LATTATO 


SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030871103/G - AIC (base 32): OXG3KZ 


SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030871115/G - AIC (base 32): OXG3LC 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030871127/G - AIC (base 32): 0OXG3LR 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030871139/G - AIC (base 32): 0XG3M3 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030871141/G - AIC (base 32): 0XG3M5 


SODIO ACETATO MONICO 


3 MEQ/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030818013/G - AIC (base 32): OXDHQX 


SIMEG/ML 10 FLACONI 30 ML 
AIC (base 10): 030818025/G - AIC (base 32): OXDHR9 


3MEC/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030818037/G - AIC (base 32): OXDHRP 


SODIO BICARBONATO 


1,4% SACCA 50 ML 
AIC {base 10): 030819344/G - AIG (base 32): 0OXDKOJ 


1,4% SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030819357/G - AIC (base 32): OXDKOX 


1,4% SACCA 259 ML 
AIC (base 10): 030819369/G - AIC (base 32): OXDK19 


1,4% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030819371/G - AIC (base 32): OXDK1C 


1,4% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030819383/G - AIC (base 32): OXDK1R 


5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030819395/G - AIC (base 32): 0XDK23 
5% SACCA 100 ML 

AIC {base 10): 030819407/G - AIC (base 32): OXD'{2H 


5% SACCA 250 ML 
AiC (base 10): 030819419/G - AIC (base 32): OXDK2V 


5% SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 030819421/G - AIC (base 32): OXDK2X 


5% SACCA 1000 ML 

AIC {base 10): 030812433/G - AIC (base 32): OXDK39 
7,5% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030819445/G - AIC (base 32); OXDKSP 


7,5% SACCA 100 ML 
AIC {base 10): 030819458/G - AIC (base 32): 0XDK42 
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7,5% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030819460/G - AIC (base 32): 0XDK44 


7,5% SACCA 500 ML 
AIG (base 10): 030819472/G - AIC (base 32): 0OXDK4J 


7,5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030819484/G - AIC (base 32): OXDK4W 


8,4% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030819496/G - AIC (base 32): OXDK58 
8,4% SACCA 100 ML 

AIG {base 10): 030819508/G - AIC (base 32): OXDKSN 


8,4% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030819510/G - AIC (base 32): OXDK5Q 


8,4% SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 030819522/G - AIC (base 32): 0XDK62 


8,4% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030819534/G - AIC (base 32): 0XDK6G 


SODIO CLORURO 


RESA. CESA 


0,9% 50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10}: 030805459/G - AIC.(base 32): 0XD3GM 


0,9% 100 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 030805461/G - AIC (base 32): 0OXD3GP 


0,9% 250 ML IN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030805473/G - AIC (base 32): 0XD3H1 


0,5% 500 ML. IN FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030805485/G - AIC (base 32): 0XD3HF 


2MEO/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030805497/G - AIC (base 32): 0OXD3HT 
3MEC/ML 5 FIALE 10 ML 

AIC (base 10): 030805509/G - AIC (base 32): 0XD3J5 
0,9% SACCA 50 ML 

AIC (base 10): 030805511/G - AIC (base 32): 0XD3J7 
0,9% SACCA 100 ML 

AIG (base 10): 030805523/G - AIC (base 32): 0XD3JM 
0,9% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030805535/G - AIC (base 32): OXDIJZ 


0,9% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 630805547/G - AIC (base 32): 0XD3KC 


0,9% SACCA 1000 ML 
AIC {base 10): 030805550/G - AIC (base 32): 0XD3KG 


3% SACCA 50 ML 
AIC (base 10): 030805562/G - AIC (base 32): 0XD3KU 


3% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030805574/G - AIC (base 32): 0XD3L6 
3% SACCA 250 ML 

AIC (base 10): 030805588/G - AIC (base 32): OXDILL 


3% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030805598/G - AIC (base 32): OXDSLY 


3% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030805800/G - AIC (base 32): 0XD3M0 


5% SACCA 50 ML 
AIC {base 10): 030805612/G - AIC (base 32): 0XD3MD 


5% SACCA 100 ML 

AIC (base 10): 030805624/G - AIC {base 32): 0XD3MS 
5% SACCA 250 ML 

AIC (base 10}: 030805635/G - AiC (base 32): 0XD3N4 


5% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030805648/G - AIC (base 32): OXDSNJ 


5% SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030805651/G - AIC (base 32): OXDSNM 
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SODIO EDETATO 


0,5 G/SML 5 FIALE 
AIC (base 10): 029718018/G - AIC (base 32) 0WBXJ2 


2 G/10ML 5 FIALE 
AIC (base 10): 029718020/G - AIC (base 32) OWBXJ4 
SODIO INDIGOTINDISULFONATO 
5 FIALE 40 MG/10 ML 
AIC (base 10). 030806018/G - AIC (base 32): 0XD402 
SODIO IPOSOLFITO MONICO 
5 FIALE 1000 MG/i0 ML 
AIC (base 10): 030807910/G - AIC (base 32) OXDA4Z2 
SODIO LATTATO 


2MEO/ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030823126/G - AIC (base 32): OXDNOQ 


3MEQ/ML 5 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030823138/G - AIC (base 32) OXDNR2 
SOLUZIONE CARDIOPLEGICA 
SOLUZIONE A SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030873095/G - AIC (base 32). 0XG547 
SOLUZIONE DI EUROCOLLINS 


SOLUZIONE A 400ML IN SACCA 500ML 
AIC (base 10): 030874097/G - AIC (base 32). OXGGHK 


SOLUZIONE A 800ML IN SACCA 1000ML 
AIC (base 10): 030874109/G - AIC (base 32}: OXGGHX 


SOLUZIONE A 1800ML IN SACCA 2000MI 
AIC (base 10): 030874111/G - AIC (base 32). OXGGHZ 


SOLUZIONE A 4000ML IN SACCA 5000ML 
AIC (base 10): 030874123/G - AIC {base 32): OXG6JC 


SOLUZIONE B SACCA 100 ML 
AIC (base 10): 030874135/G - AIC (base 32) 0XG6JR 


SOLUZIONE B 200ML IN SACCA 250ML 
AIC (base 10): 030874147/G - AIC (base 32): 0XGSK3 


SOLUZIONE B 400ML IN SACCA 500ML 
AIC (base 10): 030874150/G - AIC (base 32): 0OXG6K6 


SOLUZIONE B SACCA 1000 ML 
AIC {base 10): 030874162/G - AIC (base 32), 0XG6KL 


LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. MORIGI 
Codice fiscale: 00947870374 
VIA ADELASIO 33 - 24020 RANICA 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032519011/G - AIC (base 32}: OZODV3 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032519023/G - AIC (base 32): OZODVH 


UNGUENTO 30 G 
AIC (base 10): 032519035/G - AIC (base 32): OZODVY 
ACIDO SALICILICO 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% FLACONE 20 G 
AIC (base 10): 031596012/G - AIC (base 32): 0Y47HD 


ALCOOL SAPONATO 


FLACONE 250 ML 
«AIC (base 10): 032520013/G - AIC (base 32): OZOFUF 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032520025/G - AIC (base 32): OZOFUT 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10). 032520037/G - AIC (base 32): OZOFV5 
ALLOPURINOLO 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032521015/G - AIC (base 32): OZOGTR 
ALLUMINIO IDROSSIDO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 031605013/G - AIC (base 32). 0Y4J8P 
AMINOFILLINA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032522017/G - AIC (base 32): OZOHT1 
AMITRIPTILINA 
30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10) 032523019/G - AIC (base 32): 0Z0JSC 
CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100ML 
AIC (base 10): 031615026/G - AIC (base 32): OY4U1L 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 1 LT 
AIC (base 10): 031615038/G - AIC (base 32): OY4U1Y 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031615040/G - AIC (base 32): 0Y4U20 


SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1 LT 
AIC (base 10): 031815053/G - AIC (base 32): 0Y4U2F 
CLORDIAZEPEROSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (base 10): 032524011/G - AIC (base 32): OZOKRC 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
AIC (bass 10): 032525014/G - AIC (base 32): OZOLQOQ 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC {base 10): 032528028/G - AIC (base 32): OZ0OMQD 


20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
AIC (base 10): 032526016/G - AIC (base 32): OZOMQO 
CLORPROPAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032527018/G - AIC (base 32): OZONPB 
COTONE EMOSTATICO 
TUBETTO 5@ 
AIC (base 10): 031682014/G - AIC (base 32): OY6VGY 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 
20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 031621030/G - AIC (base 32): OY4ZX6 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032528010/G - AIC (base 32): OZOPNB 


RETI pes 


Serie generale - n. 115 


I nente 


18-53-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 115 


|-——@@+-=@=@rc@-==="—=—asccneiotz" 


DIGOSSINA 


30 COMPRESSE 0,125 MG 
AIC (base 10): 032529012/G - AIC (base 32): OZOQMN 


30 COMPRESSE 0,250 MG 
AIC (base 10): 032529024/G - AIC (base 32) OZOQNO 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 032530014/G - AIC (base 32): OZORLY 
FENITOINA SODICA 
20 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032531016/G - AIC (base 32): OZOSL8 
FERROSO SOLFATO 
30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032532018/G - AIC (base 32): OZOTKL 
FOSFATO SODICO ACIDO 
CLISMA FLACONE 120 ML 
AIC (base 10): 032565018/G - AIC {base 32): OZITSU 
FTALILSULFATIAZOLO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032533010/G - AIC (base 32): OZOUJL 
FUROSEMIDE 
30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032537019/G - AIC (base 32) OZOYFV 
IDROCLORTIAZIDE 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032538011/G - AIC (base 32): OZOZDV 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032538023/G - AIC (base 32): OZOZF7 


IMIPRAMINA CLORIDRATO 


50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
AIC (base 10): 032539013/G - AIC (base 32): CZ10D5 


50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032539025/G - AIC (base 32): 0Z10DK 


IODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032566022/G - AIC (base 32): OZ1US6 


«SOLUZIONE ALCOOLICA "1° FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 032566034/G - AIC (base 32): OZ1USL 


SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 50 ML 
AIC (base 10}: 032566048/G - AiC (base 32): OZ1USY 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I° FLACONE 100 Mi 

AIC (base 10): 032558059/G - AIC (base 32): OZ1UTC 
SOLUZIONE ALCOOLICA "1" FLACONE 1000 ML 

AIC {base 10): 032566061/G - AIC {base 32): OZ1UTF 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 20 ML 
AIC (base 10) 032566073/G - AIC (base 32) OZ1UTT 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032566085/G - AIC (base 32): OZ1UUS 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032566097/G - AIC (base 32): 0OZ1UUK 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032568109/G - AIC {base 32): OZ1UUX 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML 
AIG (base 10): 032566111/G - AIC (base 32): OZ 1UUZ 


SOLUZIONE ALCOOLICA "li" FLACONE 10 ML 
AIC (base 10): 032588123/G - AIC (base 32). OZ1UVC 
ISONIAZIDE 
50 COMPRESSE 100 MG 
AIC {base 10): 032540015/G - AIC (base 32) OZ11CH 
METILPREDNISOLONE 


10 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 032541017/G - AIC (base 32): 0Z12BT 


10 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 032541029/G - AIC (base 32): 0212C5 


20 COMPRESSE 4 MG 
AIC (base 10): 032541031/G - AIC (base 32}: 021207 


20 COMPRESSE 8 MG 
AIC {base 10): 032541043/G - AIC (base 22) OZ12CM 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032542019/G - AIC (base 32) 071383 
NITROFURANTOINA 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032543011/G - AIC {base 32). 0Z1493 


40 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032543923/G - AIC {base 32): 0214974 
PIRIMETAMINA 
10 COMPRESSE 25 MG 
AIC {base 10) 032544013/G - AIC (bass 32) 0Z158F 
PRIMACHINA FOSFATO 
10 COMPRESSE 7,5 MG 
AIC {base 10) 032545018/G - AIC (base 32) 021675 
PROBENECIO 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 032546018/G - AiC (base 32): 0Z1772 
PROMETAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032547010/G - AIC (base 32). 071862 
SODIO CITRATO 
60 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 032548012/G - AIC (base 32): 0Z195D 
SOLFO SALICILICO 


UNGUENTO VASETTO 100 G 
AIC {bass 10): 032567012/G - AIC (base 32): OZIVR4 


UNGUENTO VASETTO 1000 G 
AIC (base 10): 032567024/G - AIC (base 32): OZ1VAY 
SULFADIAZINA 
30 COMPRESSE 500 MG 
AIC {base 10): 032549014/G - AIC (base 32): 0Z1B4Q 
SULFADIMETOSSINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032550016/G - AiC (base 32): 021040 
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SULFAMETOFIRAZINA 


10 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10}: 032551018/G - AIC (base 32): 0Z1D3B 


TIORIDAZINA CLORIDRATO 


25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032552010/G - AIC (base 32): 0Z1F2B 


25 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
AIC {base 10): 032552022/G - AIC (base 32): 0Z1F2Q 


TOLBUTAMIDE 


40 COMPRESSE 590 MG 
AIC (base 10): 032553012/G - AIC {base 32): OZIGIN 


ZINCO SOLFATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 032554014/G - AIC (base 32): OZ1HOY 


LIFEPHARMA S.R.L. 
Codice fiscale: 05062510150 
VIALE F. TESTI, 330 - 20100 MILANO 


ADRENALINA 


5 FIALE 0,5 MG/1 ML 
AIG (base 10): 030135014/G - AIC (base 32): OWRNR6 


5 FIALE 1 MG/1 ML 
AIC (base 10): 030135026/G - AIC (base 32): OWRNRL 


OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. 
Codice fiscale: 01187770464 
QUARTIERE VARIGNANO, 12 - 13 - 14 - 55049 VIAREGGIO 


ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032393011/G - AIC (base 32): OYWKTM 


ACIDO ASCORBICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032394013/G - AIC (base 32): OYWLSX 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FIALA 1ML 
AIC (base 10): 032395016/G - AIC (base 32): OYWMS8 


FIALA 2 ML 
AIC (base 10): 032395028/G - AIC {base 32): OYWMSN 


FIALA 3 ML 
AIC (base 10): 032395030/G - AIC {base 32): OYWMSQ 


FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 032395042/G - AIC (base 32): OYWMT2 


FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 032395055/G - AIC (base 32): OYWMTH 
FIALA 20 ML 

AIC (base 10): 032395067/G - AIC (base 32): OYWMTV 
2 FIALE 1 ML 

AIC (base 10): 032395079/G - AIC (base 32): OYWMU7 
2 FIALE 3 ML 

AIC {base 10): 032395081/G - AIC (base 32): OYWMU9 


2 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032395093/G - AIC (base 32): OYWMUP 


5 FIALE 1 ML 
AIG (base 10}: 032395105/G - AIC (base 32): OYWMVI 


5 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 032395117/G - AIC (base 32) OYWMVF 


5 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032395129/G - AIC (base 32): OYWMVT 


10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 032395131/G - AIC (base 32): OYWMVV 


10 FIALE 3 ML 
AIC (base 10): 032395143/G - AIC (base 32): OYWMW7 


10 FIALE 20 ML 
AIC (base 10): 032395156/G - AIC (base 32): OYWMWN 
ADRENALINA 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 032396018/G - AIC (base 32): OYWNRL 


5 FIALE 1MG/1ML 
AIC (base 10): 032396020/G - AIC (base 32): OYWNRN 
ALLOPURINOLO 


50 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032397010/G - AIC (base 32): OYWPQL 


ALLUMINIO IDROSSICO E MAGNESIO TRISILICATO 


30 COMPRESSE MASTICABILI 120MG + 250MG 
AIG {base 10): 032399014/G - AIC (base 32): OYWRP6 


ALLUMINIO IDROSSIDO 
30 COMPRESSE 500 MG 
AiC (base 10). 032598012/G - AiC {base 32}. OYWOPW 
AMINOFILLINA 


5 FIALE 240MG/10ML 
AIC (base 10}: 032400018/G - AIC (base 32): OYWSNL 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 
AIC (base 10): 032400020/G - AIC (base 32): OYWSNN 


AMOXICILLINA 


8 COMPRESSE 1 G 
AIC (base 10): 032401010/G - AIC (base 32): OYWTML 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 032401022/G - AIC (base 32): OYWTMY 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 032401034/G - AIC (base 32): OYWTNB 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032401046/G - AIC (base 32): OYWTNO 


SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 032401059/G - AIC (base 32): OYWTP3 


AMPICILLINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 032402012/G - AIC {base 32): OYWULW 


6 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 032402024/G - AIC (base 32): OYWUMS& 


FIALA 250 MG 

AIC (base 10): 032402036/G - AIC (base 32): OYWUMN 
FIALA 500 MG 

AIC (base 10): 032402048/G - AIC (base 32): OYWUNO 


FIALA 1000 MG 
AIC (base 10): 032402051/G - AIC (base 32): OYWUN3 
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ATROPINA SOLFATO 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 032403014/G - AIC (base 32): OYWVL6 


5 FIALE IMG/1ML 
AIC (base 10): 032403026/G - AIC (base 32): OYWVLL 
BENZALCONIO CLORURO 
SOLUZIONE CONCENTRATA 1% FLACONE 100ML 
AIC (base 10): 032404016/G - AIC (base 32): OYWWKJ 
BENZILE BENZOATO 
UNGUENTO 20% TUBO 100 G 
AIC (base 10): 032405019/G - AIC {base 32): OYWXJV 
BENZILPENICILLINA BENZATINICA 


FLACONE 800000 U.I. + FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032408011/G - AIC (base 32): OYWYHV 


FLACONE 1200000 U.I. + FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032406023/G - AIC (base 32): OYWYJ7 
BENZILPENICILLINA POTASSICA 
FLACONE 1000000 U.l. +FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032407013/G - AIC (base 32): OYWZH5 
BLU DI METILENE 


5 FIALE 50MG/SML 
AIC (base 10): 032468015/G - AIC {base 32): 0YXOGH 


5 FIALE 100MG/10ML 
AIC (basa 10): 032408027/G - AIC (base 32): OYXOGV 


CALCIO CLORURO 


5 FIALE 500MG/10ML 
AIC (base 10): 032409017/G - AIC (base 32): OYX1FT 


5 FIALE 1G/10ML 
AIC (base 10): 032409029/G - AIC (base 32): OYX1G5 
CALCIO GLUCONATO 


5 FIALE 500MG/SML 
AIC (basa 10): 032410019/G - AIC (base 32): OYX2F3 


5 FIALE 1000MG/10ML 
AIC (base 10): 032410021/G - AIC (base 32): OYX2F5 
CEFALEXINA 


12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 032411011/G - AIC (base 32): OYX3D3 


8 CAPSULE 500 MG 
AIC (base 10): 032411023/G - AIC {base 32): OYX3DH 


SCIROPPO 5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032411035/4G - AIC (base 32): OYX3DV 


CEFALOTINA SODICA 
FLACONE 1 G+FIALA SOLVENTE 
AIC (basa 10): 032412013/G - AIC (base 32): OYX4CF 
CETRIMIDE 
SOLUZIONE CONCENTRATA 40% FLACONE 25 ML 
AIC (base 10): 022413015/G - AIC (base 32): OYXSBR 
CHININA CLORIDRATO 


10 FIALE 500MG/2Mi 
AIC (base 10): 032414017/G - AIC (base 32): OYX6B1 


sen 


CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 250MG 
AIC (base 10): 032415010/G - AIC (base 32): OYX792 
CLORAMFENICOLO 
12 CAPSULE 250 MG 
AIC (base 10): 032418012/G - AIC (base 32): OYX88D 
CLORAMFENICOLO PALMITATO 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032417014/G - AIC (base 32): 0YX97Q 
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO 
FLACONE 1G-+FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032418016/G - AIC (base 32): OYXB70 
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 20 MG 
AIC (base 10): 032419018/G - AIC (base 32): OYXC6B 
CLOREXIDINA GLUCONATO 
SOLUZIONE CONCENTRATA 20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032420010/G - AIC (base 32): OYXDSB 
CLOROCHINA BIFOSFATO 
30 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032421012/G - AIC (base 32): OYXF4N 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032422014/G - AIC (base 32): OYXG3Y 
CLORPROPAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032423016/G - AIC (base 32): OYXH38 
CLOXACILLINA 
SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032424018/G - AIC (base 32): OYXJ2L 
CLOXACILLINA SODICA 
FLACONE 500 MG +FIALA SOLVENTE 
AIC {base 10): 032425011/G - AIC (base 32): OYXK1M 
CORTISONE ACETATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC {bass 10): 032426013/G - AIC {base 32): OYXLOX 
DESAMETASONE 
10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032427015/G - AIC (base 32): OYXMO7 
DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


20 COMPRESSE 7,65 MG 
AIC (base 10): 032428017/G - AIC (base 32): OYXMZK 


SCIROPPO 0,3% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10). 032428029/G - AIC (base 32): OYXMZX 
DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 
AIC (base 10): 032429019/G - AIC (base 32): OYXNYV 
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DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 
20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032430011/G - AIC (base 32): OYXPXY 
DIGOSSINA 
30 COMPRESSE 0,25 MG 
AIC (base 10): 032431013/G - AIC (base 32): OYXQX5 
DOPAMINA 


2 FIALE 10MG/2ML 
AIC (base 10): 032432015/G - AIC (base 32): OYXRWH 


FIALA 50MG/10ML 
AIC (bas® 10): 032432027/G - AIC (base 32): OYXRWV 
DOXICICLINA 


8 CAPSULE 100 MG 
AIG (base 10): 032433017/G - AIC (base 32): OYXSVT 


EFEDRINA CLORIDRATO 


5 FIALE 10MG/1ML 
AIC (base 10): 032434019/G - AIC (base 32): OYXTV3 


6 FIALE 25MG/1ML 
AIC (base 10): 032434021/G - AIC (base 32): OYXTV5 


SCIROPPO 0,1% FLACONE 150 ML 
AIC (base 10) 032434033/G - AIC (base 32): OYXTVK 
EMETINA CLORIDRATO 
10 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032435012/G - AIC (base 32): OYXUU4 
ERGOMETRINA MALEATO 


10 COMPRESSE 0,5 MG 
AIC (base 10): 032438014/G - AIC (base 32): OYXVTG 


5 FIALE 0,20MG/1ML 
AIC {base 10): 0392436026/G - AIC (base 32): OYXVTU 
ERITROMICINA ETILSUCCINATO 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 032437016/G - AIC (base 32): OYXWSS 


SCIROPPO 4% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10)' 032437028/G - AIC (base 32): OYXWT4 
ERITROMICINA LATTOBIONATO 


FLACONE S00N1G + FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10}: 032438018/G - AIC (base 32): OYXXS2 


FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032438020/G - AIC (base 32): OYXXS4 
ERITROMICINA STEARATO 
12 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 0352439010/G - AIC (base 32) OYXYR2 
ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 032440012/G - AIC (base 32): OYXZQD 


20 COMPRESSE 400 MG 
AIC (base 10): 032440024/G - AIC (base 32): OYXZQS 


FENILBUTAZONE 


20 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10); 032441014/G - AIC (base 32): OYYOPOQ 


FENOBARBITALE 


10 COMPRESSE 100 MG 
AIC (base 10): 032442016/G - AIC (base 32): OYY1PO 


FENOSSIMETILPENICILLINA 


10 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 032443018/G - AIC (base 32): OYY2NB 


10 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032443020/G - AIC (base 32): OYY2ND 


SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10) 032443032/G - AIC (base 32): OYY2NS 


FERROSO SOLFATO 


30 COMPRESSE 200 MG 
AIC (base 10): 032444010/G - AIC (base 32): OYY3MB 


FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032445013/G - AIC (base 32): OYYA4LP 


5 FIALE 20 MG/2 ML 
AIC (base 10): 032445025/G - AIC {base 32): OYY4M1 


GENTAMICINA SOLFATO 


PIALA 40MG/2ML 
AIC (base 10). 032446015/G - AIC (base 32) OYYSKZ 


FIALA 80MG/2ML 
AIC (base 10) 032446027/G - AIC (basé 32): OYY5LC 


GLUCOSIO 


5% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 032447017/G - AIC (base 32): OYY6K9 
10% FIALA 10 ML 

AIC (base 10): 032447029/G - AIC (base 32): OYY6KP 


20% FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032447031/G - AIC (base 32): OYY6KA 


33% FIALA 10 ML 
AIC (base 10) 032447043/G - AIC (base 32): OYY6L3 


5% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 032447056/G - AIC {base 32): OYY6LJ 


10% FIALA 20 ML 
AIC (base 10) 032447068/G - AIC (base 32): OYY6LW 


20% FIALA 20 ML 
AIC (base 10): 032447070/G - AIC (base 32): OYY6LY 


33% FIALA 20 ML 

AIC (base 10)' 032447082/G - AIC (base 32): OYY6MB 
5% FLACONE 500 ML 

AIC (base 10)' 032447024/G - AIC (base 32): OYY6MQ 


10% FLACONE 509 ML 
AIC (base 10) 032447106/G - AIC (base 32): OYY6N2 


20% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032447118/G - AIC (base 32). OYYENG 


30% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032447120/G - AIC (base 32): OYY6NJ 


33% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10) 032447132/G - AIC (bass 32): OYYENW 


50% FLACONE 590 ML 
AIC (base 10): 032447144/G - A!C (basa 32): OYY6P8 


70% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10)' 032447157/G - AIC (base 32): OYYEPP 


5% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447169/G - AIC {base 32): OYY6Q1 


SRI 


Serie generale - n. 115 


18-5-1996 Suppleneato ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


TRITTZTEI IZ ZZNeITTIT‘AR 


10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447171/G - AIC (base 32): OYY6QI 


20% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447183/G - AIC (base 32): OYY6QH 


30% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447195/G - AIC {basa 32): GYY6OV 


33% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447207/G - AIC (bass 32); OYYER7 


50% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447219/G - AIC (base 32): OYYERM 


70% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032447221/G - AIC (base 32): OYY6RP 


20% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 092447233/G - AIC {base 32): OYYESI 


30% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032447245/G - AIC (base 32): OYY6SF 


33% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032447258/G - AIC (base 32): OYY6SU 


50% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032447289/G - AIC {base 32): OYY8SW 


70% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032447272/G - AIC (base 32): OYY6T8 


29% FLACONE 250 ML 
AIG (base 10): 032447284/G - AIC (base 32): GYYSTN 


30% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032447296/G - AIC (base 32): OYYS6UO 


33% FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 032447308/G - AIC (bass 32): OYY6UD 


50% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032447310/G - AIC (base 32): OYY6UG 


70% FLACONE 250 ML 
AiC {base 10): 032447322/G + AIC {base 32): OYY6UU 


10% SACCA PVC 500 ML 
AIC (base 10): 092447334/G - AIC (base 32): OYY6VE 


10% SACCA PVC 1000 ML 
AIC (base 10): 032447346/G - AIC (base 32): OYY6VL 
GRISEOFULVINA 


20 COMPRESSE 125 MG 
AIC (base 10): 032448019/G - AIC (base 32): OYY7UM 


10 COMPRESSE 250 MG 
AIC (base 10): 032448021/G - AIC (base 32): OYY7GP 


IDROCLOROTIAZIDE 


20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032449011/G - AIG {base 32): OYY8HM 


IDROCORTISOMHE ACETATO 


UNGUENTO 1% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032450013/G - AIC (base 32): OYYSGX 


IDROCORTISONE E NEOMICINA 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032451015/G - AiC (base 32): OYYBG7 
IMIPRAMINA 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
AIC (base 10): 032452017/G - AIC (base 32): OYYCFK 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


5 FIALE 50MG/SML 
AIC (base 10): 032453019/G - AIC (base 32): OYYDDV 


5 FIALE 200MG/10ML 
AIC (base 10): 032453021/G - AIC (base 32): OYYDDX 
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO 
CREMA TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032454011/G - AIC (base 32): OYYFCV 
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO 


5 FIALE 50MG+0.C5MG/SML 
AIC (base 10): 632455014/G - AIC (base 232): OYYGCS 


5 FIALE 200MG + 0,2MG/10ML 
AIC (base 10): 032455026/G - AIC (base 32): OYYGCL 
MAGNESIO IDROSSIDO 
20 COMPRESSE 300 MG 
AIC (base 10): 032456018/G - AIC {base 32): OYYHBYJ 
MANNITOLO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): C352457018/G - AIC (base 32): OYYJ9U 


10% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032457020/G - AIC (base 32): OYYJ9W 


18% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032457032/G - AIC (base 32): CYYJB8 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032457044/G - AIC (base 32): OYYJBN 


10% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032457057/G - AIC (base 32): OYYJC1 


18% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032457089/G - AIC (base 32): OYYJCF 


6% FLACONE 500 ML 
AIC {base 10): 032457071/G - AIC (base 32): OYYJCH 


10% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032457083/G - AIC (base 32): OYYICV 


18% FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032457095/G - AIC {base 32): OYYJD7 
METILPREDNISOLONE 
10 COMPRESSE 8 MG 
AIC (base 10): 032458010/G - AIC (base 32): OYYKBU 
METRONIDAZOLO 
20 COMPRESSE 250 MG . 
AIC (base 10): 032459012/G - AIC (basa 32): OYYL84 
NALOXONE CLORIDRATO 


FIALA 0,04MG/2ML 
AIC (base 10): C32460014/G - AIC {base 32): 0YYM7G 


FIALA 0,4MG/1ML 
AIC (base 10): 032460026/G - AIC (base 32): OYYM7U 
NICOTINAMIDE 
20 COMPRESSE 250 MG P 
AIC (base 10): 032461016/G - AIC (base 32): OYYN6S 
NITROFURANTOINA 
20 COMPRESSE 50 MG 
AIC (base 10): 032482018/G - AIC (base 32): OYYP62 
PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032463010/G - AIC (base 32): OYYQ52 
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SCIROPPO 2,5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032463022/G - AIC (base 32): OYYQ5G 
PIPERAZINA ADIPATO 
20 CAPSULE 300 MG 
AIC (base 10): 032464012/G - AIC (base 32): OYYR4D 
POTASSIO CLORURO 


FIALA 10 ML 2MEO/Mi 
AIC (base 10): 032465015/G - AIC (base 32): OYYS3R 


FIALA 10 ML 3MEQ/ML 
AIC (base 10): 032465027/G - AIC (base 32): OYYS43 


FIALA 30 ML 3MEQ/ML 
AIC (base 10): 032465039/G - AIC (base 32): OYYS4H 
PRIMACHINA FOSFATO 
10 COMPRESSE 75 MG 
AIC (base 10): 032466017/G - AIC (base 32): OYYT31 
PROBENECID 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032487019/G - AIC (base 32): OYYU2C 
PROMETAZINA CLORIDRATO 


CREMA 2% TUBO 30 G 
AIC (base 10): 032468011/G - AIC (base 32): OYYV1C 


20 COMPRESSE 25 MG 
AIC (base 10): 032468023/G - AIC {base 32): OYYVIR 
RIFAMPICINA 


SCIROPPO 2% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 032469013/G - AIC (base 32). OYYW0>? 


8 CAPSULE 150 MG 
AIC (base 10): 032469025/G - AIC (base 32): OYYW11 


8 CAPSULE 300 MG 
AIC (basa 10): 032469037/G - AIC (base 32): OYYWI1F 


RINGER 
SACCA IN PVC 1000 ML 
AIC (base 10): 032470015/G - AIC (base 32): OYYWZZ 
RINGER LATTATO 


FLACONE 100 MI. 
AIC (base 10): 032471017/G - AIC (base 32): OYYXZ9 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032471029/G - AIC (base 32): OYYXZP 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032471031/G - AIC (base 32): OYYXZR 


SACCA IN PVC 500 ML 
AIC (base 10): 032471043/G - AIC (base 32): OYYY03 
SALI PER REIDRATAZIONE CON GLUCOSIO 
10 BUSTINE 5.G 
AIC (base 10): 032472019/G - AIC (base 32): OYYYYM 
SCOPOLAMINA BROMIDRATO 
5 FIALE 0,25MG/1ML 
AIC (base 10): 032473011/G - AIC (base 32): OYYZXM 
SODIO BICARBONATO 


FLACONE 100 ML 1,2% 
AIC (base 10): 032474013/G - AIC (base 32): OYZOWX 


FLACONE 100 ML 8,4% 
AIC (base 10): 032474025/G - AIC (base 32): OYZOX9 


FLACONE 250 ML 1,4% 
AIC {base 10): 032474037/G - AIC (base 32): OYZOXP 


FLACONE 250 ML 8,4% 
AIC (base 10): 032474049/G - AIC (base 32): OYZOY1 


FLACONE 500 ML 1,4% 
AIC (base 10): 032474052/G - AIC {base 32): OYZOY4 


FLACONE 500 ML 8,4% 
AIC (base 10): 032474064/G - AIC (base 32): OYZOYJ 
SODIO CLORURO 


FIALA 10 ML 2MEQ/ML 
AIC (base 10): 032475016/G - AIC (base 32): OYZ1W8 


FIALA 10 ML 3 MEC/ML 
AIC (base 10): 032475028/G - AIC (base 32): OYZ1WN 


FIALA 30 MLU/3MEC/ML 
AIC (base 10): 032475030/G - AIC (base 32): OYZ1WQ 


SACCA IN PVC 100 ML 0,9% 
AIC (base 10): 032475042/G - AIC (base 32): OYZ1X2 


SACCA IN PVC 250 ML 0,9% 
AIC (base 10): 032475055/G - AIC (base 32): OYZ1XH 


SACCA IN PVC 500 ML. 0,9% 
AIC (base 10): 032475067/G - AIC (base 32) OYZ1XV 


SACCA IN PVC 1000 ML 0,9% 
‘AIC (base 10): 032475079/G - AIC (base 32): OYZ1Y7 


SACCA IN PVC 2000 ML 0,9% 
AIC (base 10): 032475081/G - AIC (base 32) OYZ1Y9 


SACCA IN PVC 3000 ML 0,9% 
AIC (base 10): 032475093/G - AIC (base 32): OYZiIYP 


SACCA IN PVC 5000 ML 0,9% 
AIC (base 10): 032475105/G - AIC (base 32): OYZ1Z1 
STREPTOMICINA SOLFATO 
FLACONE 1G+FIALA SOLVENTE 
AIC (base 10): 032476018/G - AIC (base 32): OYZ2VI 
SULFADIAZINA 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032477010/G - AIC (base 32): OYZ3UL 
SULFADIMETOSSINA 
20 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032478012/G - AIC (base 32): OYZ4TW 
SULFAMETOPIRAZINA 
SCIROPPO 5% FLACONE 60 ML 
AIC (base 10): 032479014/G - AIC (base 32): OYZS5T6 
TETRACICLINA CLORIDRATO 
16 CAPSULA 250 MG 
AIC (base 10): 032480016/G - AIC (base 32): OYZ6SJ 
TIABENDAZOLO 
10 COMPRESSE 500 MG 
AIC (base 10): 032481018/G - AIC (base 32): OYZ7RU 
VITAMINE DEL COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE 
AIC (base 10): 032482010/G - AIC (base 32): OYZ8QU 
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PIERREL OSPEDALI S.P.A. 
Codice fiscale: 02925690154 
VIA G. DI VITTORIO, 10 - 20094 CORSICO 


SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) 


CONTENITORE RIGIDO LT 10 
AIC (base 10): 031514072/G - AIC (base 32): OYIRGS 


RADIUMFARMA S.R.L. 
Codice fiscale: 03809070158 
VIA CARNEVALI, 111 - 20158 MILANO 


ADRENALINA 


5 FIALE 0D,5MG/1ML 
AIG (base 10): 030600011/G - AIC (base 32): OX5UUC 


5 FIALE 1 MG/IML 
AIC {base 10): 030600023/G - AIC (base 32): OX5UUR 


5 FIALE 1 MG/IML 
AIC (base 10): 030600023/G - AIC {base:32): OX5UUR 


ADRENALINA RADIUMFARMA 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030600011/G - AIC (base 32): OX5UUC 


RAMINI S.R.L. 
Codice fiscale: 00466350428 
VIA SACCO E VANZETTI 10/12 - 60131 ANCONA 


BLU DI METILENE 


SOLUZIONE 1% FL 25 ML. 
AIC (base 10): 031783018/G - AIC (base 32): OYSY3B 


IODIO IODURATO 


UNGUENTO VASETTO 100 G 
AIC (base 10): 031790013/G - AIC (base 32): OYB4XX 


UNGUENTO VASETTO 250 G 
AIC (base 10): 031790025/G - AIC (base 32): OYB4Y9 


UNGUENTO VASETTO 500 G 
AIC (base 10): 031790037/G - AIC (base 32): OYB4YP 


UNGUENTO VASETTO 1000 G 
AIC (base 10): 031720049/G - AIC {base 32): OYBAZI 


S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO 
Codice fiscale: 00226250185 
VIA G. D'ALZANO, 12 - 24100 BERGAMO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


100 FIALE 5 ML 
AIG (base 10): 030649228/G - AIC (base 32): 0X7BWD 


100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 030649228/G - AIC (base 32): OX7BWD 
ADRENALINA 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC (base 10): 030650016/G - AIC {base 32): OX7CPO 


5 FIALE 0,5MG/1ML 
AIC {base 10): 030650016/G - AIC {base 32): DX7CPO 
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6 FIALE IMG/IML 
AIC (base 10): 030650030/G - AIC (base 32): OX7CPG 
5 FIALE IMG/1ML 


AIC {base 10): 030650030/G - AIC (base 32): OX7CPG 


ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


"I" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030702031/G - AIC (base 32): OX8YGH 


"1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030702043/G - AIC (base 32): OXB8YGV 


"I? FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030702056/G - AIC (base 32): 0X8YHS 


"11" FLACONE 250 ML . 
AIC (base 10): 030702068/G - AÎC (base 32): OXBYHN 


"1° FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030702070/G - AIC {base 32): OX8YHQ 
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030703021/G - AIC (base 32): OX8ZFF 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030703033/G - AIC (base 32): OX8ZFT 


FLACONE 1000 ML 
AIG (base 10): 030703045/G - AIC (base 32): OX8ZG5 
ELETTROLITICA DI REINT CON SODIO GLUCONATO PH 7,4 


FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 032594018/G - AIC (base 32): 022032 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032594020/G - AIC (base 32): 0Z2034 


FLACONE 1000 ML 
AIG (base 10): 032594032/G - AIC (base 32): 0Z203J 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030704023/G - AIC (base 32): 0XS0DR 


FLACONE 250 Mi 
AIC (base 10): 030704035/G - AIC (base 32): 0X90F3 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030704047/G - AIC (base 32): 0X90FH 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO 
LATTATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031338027/G - AIC (base 32): OXWCKG 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031338039/G - AIC (base 32): OXWCKR 


FLACONE 10090 ML 
AIC (base 10): 031338041/G - AIC (base 32): OXWCKT 
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO 
E SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 031340021/G - AIC (base 32): OXWFHP 


FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 031340033/G - AIC (base 32): OXWFJ1 


FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10): 031340045/G - AIC (base 32): OXWFJF 
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ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031342037/G - AIC (base 32): OXWHGP 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031342049/G - AIC {base 32): OXWHH1 - 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031342052/G - AIC (base 32): OXWFIH4 


ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 039710038/G - AIC (base 92): 0X968G 


FLACONE 1000 ML. 
AIC (base 10): 030710040/G - AIC (base 32): 0X968S 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO 
10% FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 031348030/G - AiC (base 32): OXWPOY 
ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA 
FLACONE 500 ML 
AIC (bass 10): 030711030/G - AIC (base 32): 0X977Q 
ELETTROLITICA REIDRATANTE 


"1" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030712071/G - AIC (base 32): 0X9887 


"1" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 039712083/G - AIC (base 32): 0X968M 


"il" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030712095/G - AIC (base 32): OX988Z 


"il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030712107/G - AIC (base 32): 0X989C 


PHI" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030712119/G - AIC (base 32): 0X989R 


"IH? FLACONE 1000 ML 
AIC fosso 10): 030712121/G - AIC {base 32): OXSS89T 
ELE TTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO 


"ti" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031351024/G - AIC (base 32): OXWS7J 


"1" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031351036/G - AIC (base 32): OXWS7W 


"I? FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10}: 031351048/G - AIC (base 32): OXWS88 


ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCO- 


NATO 


"lil" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031354020/G - AIC (base 32): OXWV54 


"Ill" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031354032/G - AIC (base 32): OXWVSJ 


"HI° FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031354044/G » AIC (base 22): OXWVSW 
ELETTROLITICA SELETTIVA 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030713022/G - AiC (base 32): OX995Y 


FLACONE 250 ML - 
AIC {base 10): 030713034/G - AIC (base 32): 0XS365 
FLACONE 1000 ML - 
- AC (base 10): 030713046/G - AIC (base 32): 0X9960 
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FRUTTOSIO 


5% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030714101/G - AIC (base 32); DX9B7P 


10% FLACONE 100 ML 
* AIC (base 10): 030714113/G - AIC (base 32): 0X9B81 


10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 19): 030714125/G - AIC (base 32): 0X9B8F- 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030714137/G - AIC (base 32): 0OX9BST 


10% SACCA 500 ML 
AIC (basa 10): 030714149/G - AiC (base 32): 0X9B95 
20% FLACONE.100 ML è 


AIC {base 10): 030714152/G - AIC (base 32): 0X9B98 


20% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030714164/G - AIC (base 32): OX9BON 


20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030714176/G - AIC (base 32): 0OX9BBO 


20% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030714188/G - AIC (base 32): OX9BBD 


‘| GLUCOSIO 


20% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030672588/G - AIC (base 32): 0X81PS 


20% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 030672568/G - AIC (base 32): 0X81PS 


33% 100 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 030672570/G - AIC (base 32): 0X81PU 


33% 100 FIALE 10 ML 
* AIC (base 10): 030672570/G - AIC {base 32): OX81PU 


10% FLACONE 1000 Mi 
AIC (base 10): 030672582/G - AIC (base 32): 0X81Q06 


10% SACCA 250 ML 
+ AIC (base 10): 030872594/G - AIC (baso 32): 0X8B1QL 


20% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030672608/G - AIC (base 32): 0X81QY 


- 20% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030672618/G - AIC (base 32): 0X81RB 


33% FLACONE 1000 ML 
AIC {base 10): 030872620/G - AIC {base 32): 0X81RD 


33% FLACONE 50 ML 
AIG (base 10): 030672832/G - AIC (base 32}: (X81RS 


33% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030872644/G - AIC (base 32): 0X81S4 


33% SACCA 3000 ML 
AIC (base 10): 030672657/G - AIC (base 32): 0X81SK 


33% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030872669/G - AIC (base 32): 0X81SX 


50% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030672671/G - AIC (base 32): OX81SZ 


50% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030672683/G - AIC (basa 32): OX81TC 


50% SACCA 3000 ML 


î AIC (base 10): 030872695/G - AIC (base 32): OXBITA 


50% SACCA 5000 ML 
AIC (base 10): 030872707/G - AIC (basa 32): OX81U 


70% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030672719/G - AIG (base 32): OX81UH 
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GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO 


"i" FLACONE 100 Mi, 
AIC (base 10): 031273030/G - AIC (base 32): 0XUD26 


"{" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031273042/G - AIC (base 32): OXUD2L 


"I" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031273055/G - AIC (base 32): OXUD2Z 


"11" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031273067/G - AIC (base 32): 0OXUD3C 


"111" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031273079/G - AIC (base 32): OXUDS3R 


"HI" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031273081/G - AIC (base 32): OXUDIT 


GLUCOSIO E SODIO CLORURO 


"1" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031274071/G - AIC (base 32}: OXUF2R 


"1" FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031274083/G - AIC (base 32): 0XUF33 


"I" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031274095/G - AIC (base 32): OXUF3H 


"1" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031274107/G - AIC (base 32): OXUF3V 


"1" SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031274119/G - AIC (base 32): OXUF47 


"II" FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031274121/G - AIC (base 32): 0XUF49 


"Il" FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 031274133/G - AIC (base 32) OXUF4P 


"Ii" SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031274145/G - AIC (base 32): OXUFS1 


"Il" SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 031274158/G - AIC (base 32): OXUF5G 


"HI" FLACONE 100 ML 
AIG (base 10): 031274160/G - AIC (base 32): OXUFS5J 


"Ili” SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031274172/G - AIC (base 32): OXUF5W 


"I" SACCA 500 ML 
AIC {base 10): 031274184/G - AIC (base 32): 0OXUF68 
LIDOCAINA CLORIDRATO 


1% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031973050/G - AIC (base 32): OYHRPU 


1% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031973062/G - AIC (base 32): OYHRQ6 


1% 100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031973074/G - AIC (base 32): OYHRQL 


1% 5 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031973086/G - AIC (base 32): OYHROY 


1% FIALA 50 ML 
AIC (base 10): 031973098/G - AIC (base 32): OYHRRB 


2% 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031973100/G - AIC (base 32): OYHRRD 


2% 50 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031973112/G - AIC (base 32): OYHRRS 


2% 100 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031973124/G - AIC {base 32): OYHRS4 


2% FIALA 50 ML 
AIC (base 10): 031973136/G - AIC {base 32): OYHRSJ 


MAGNESIO SOLFATO 


5 FIALE 2 MEQ/10 ML 
AIC {base 10): 030676074/G - AIC (base 32): 0X853B 


100 FIALE 2 MEQ/10ML 
AIC (base 10): 030676088/G - AIC (base 32): 0X853Q 


1 FIALA 2MEO/30 ML 
AIC (base 10): 030676098/G - AIC (base 32): 0X8542 
MANNITOLO 


5% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030717108/G - AIC (base 32): 0X9FS5N 


5% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030717110/G - AIC (base 32): 0X9F5Q 


10% FLAGONE 100 ML 
AIC (base 10): 030717122/G - AIC (base 32): 0X9F62 


10% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030717134/G - AIC (base 32): OX9F6G 


10% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030717146/G - AIC (base 32): OXOF6U 


10% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030717159/G - AIC (base 32): 0X9F77 


18% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030717161/G - AIC (base 32): 0X9F79 


18% SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030717173/G - AIC (base 32): 0X9F7P 


18% SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 030717185/G - AIC (base 32): 0X9F81 
MANNITOLO E SODIO CLORURO 


5% + 0,45% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030718023/G - AIC (base 32): 0X9G27 


5% +0,45% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030718035/G - AIC (base 32): 0X9G2M 


5% + 0,45% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030718047/G - AIC (base 32): 0X9G2Z 
OLIO DI VASELINA 


FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 032588018/G - AIC (base 32): 0Z2K6Y 


2 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032589020/G - AIC (base 32): 0Z2K6W 


100 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 032589032/G - AIC (base 32): 0Z2K78 
POTASSIO ACETATO 
FIALA 3MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030696037/G - AIC (base 32): 0X8SMS5 
POTASSIO CLORURO 


FIALA 3 MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030697039/G - AIC (base 32): OXSTLH 


FIALA 2MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030697041/G - AIC (base 32): OX8TLK 
POTASSIO FOSFATO 
FIALA 2MEQ/30ML 
AIC (base 10): 032590010/G - AIC (base 32): OZ2L5U 
POTASSIO LATTATO 


FIALA 2MEO/S0ML 
AIC {base 10): 032591012/G - AIC (base 32): 0Z2M54 


6 gen 
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RINGER 


FLACONE 100 iL 
AIC (base 10): 030719064/G - AiC (base 32): 0X9H2S 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030712028/G - AIC (base 32): 0X9H3J 


SACCA 500 ML 
AIC (bass 10): 030719076/G - AIC (base 32): 0X9H34 


SACCA 1000 ML 
AIC (base 10): 030719052/G - AIC (base 32): 0X9H2D 
RINGER ACETATO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030721070/G - AIC (base 32): 0X9K1G 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 030721082/G - AIC {base 32): OXSK1U 


RINGER ACETATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030722021/G - AIC (base 32): OX9KZ5 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030722093/G - AIC (base 32): OXSKZK 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030722045/G - AIC (base 32): OXSKZX 


RINGER CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (bass 10): 030720027/G - AIC (base 32): 0X9J4OV 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030729039/G - AIC (base 32): 0X9J17 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030720041/G - AIC (base 32): 0X9J19 
RINGER LATTATO 


SACCA 250 ML 
AIC (basa 10): 030723098/G - AIC (base 32): OX9MOU 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 0307231C0/G - AIC (base 32): OX9MOW 


RINGER LATTATO CON GLUCOSIO 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031357027/G - AIC (base 32): OXWY33 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031357039/G - AIC (base 32): OXWYSH 


FLACONE 1000 ML 
AiC (base 10): 031357066/G - AIC (base 32): OXWY4B 


SACCA 250 ML 
AIC (base 10): 031357054/G - AIC (base 32): OXWYSY 


SACCA 500 ML 
AIC (base 10): 031357041/G - AIC (base 32): OXWY3K 


SODIO ACETATO 


FIALA 3MEQ/30ML 
AIC {base 10): 030698031/G - AIC (base 32): OXBUKH 


SODIO BICARBONATO 


1,4% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030724126/G - AIC (base 32): CXINOY 


5% FLACONE 100 ML 

AIC (base 10): 030724138/G - AIC (base 92): OXIN1B 
5% FLACONE 1000 ML 

AÎC (base 10): 030724140/G - AIC {base 32): OXSN1D 


7,5% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030724153/G - AIC {base 32): OXONIT 


8,4% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030724165/G - AIC (base 32): 0XSN25 
SODIO CLORURO 


FIALA 3MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030684162/G - AIC (base 32): 0X8F09 


FIALA 3MEQ/30ML 
AIG (base 10): 030624169/G - AIC (base 32): OX8F09 


FIALA 2MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030684171/G - AIG (bass 32): OXSF0C 


FIALA 2MEQ/30ML 
AIC (base 10): 000834171/G - AIC (base 32): 0XBF0C 


3% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030684183/G - AIC (base 32); CXSFOR 


3% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030684195/G - AIC (base 32): 0X3F13 


3% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030684207/G - AIC (base 32): OX8F1H 


5% FLACONE 100 ML 
AIC {base 10): 030684219/G - AIC (base 32): GX8F1V 


5% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030684221/G - AIC (base 32): 0X3F1X 


5% FLACONE 1000 ML. 
AIC (base 10): 030684233/G - AIC (base 32): 0X6F29 
SODIO INDIGOTINDISOLFONATO 


5 FIALE 10 ML 40 MG 
AIC (base 10): 032592014/G - AIC (base 32): OZ2N4G 


50 FIALE 10 ML 40 MG 
AIC (base 10): 032592028/G - AIC (base 32): OZ2N4U 


5 FIALE 5 ML 80 MG 
AIC (basa 10): 032592038/G - AIC (base 32): CZ2N56 


50 FIALE 10 ML 80 MG 
AIC (base 10): 032592040/G - AIC (base 32): 0Z2N58 
SODIO LATTATO 


FIALA 3MEQ/30ML 
AIC (base 19): 030699058/G - AIC (base 22): 0X8VKL 


FIALA 3MEQ/20ML 
AIG (base 10): 030859058/G - AIC (base 32): OXBVKL 


FIALA 2IMEG/S0ML 
AIC (base 10): 030693080/G - AIC (base 32); OX8VKN 


FIALA 2MEQ/30ML 
AIC (base 10): 030699080/G - AIC (base 32): OXSVKN 


1,87% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030693072/G - AIC (base 32): OX8VLO 


1,87% FLACONE 250 ML 
AIC {base 10): 030699084/G - AIC (base 32): OX8VLD 


1,87% FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030892096/G - AIC (base 32): OX8VLS 


11,2% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 030699108/G - AIC (base 32): OX&VM4 


11,2% FLACONE 250 ML 

AIC {base 10): 030693110/G - AIC (base 32): OX8VIM6 
11,2% FLACONE 1000 ML 

AIC (base 10): 030699122/G - AIC (base 32): OX8VML 
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SODIO NITROPRUSSIATO 5 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
FIALA 5 ML AIC (base 10): 030757850/G - AÎC (base 32) OXBNYU 
AIC-(base 10): 032593016/G - AIC (base 32): 0Z2P3S 6 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
50 FIALE 5 ML AIC (base 10): 0307578862/G - AIC (base 32) OXBNZ6 


7 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
AIC (base 10): 030757874/G - AIC (base 32): OXBNZL 


AIC (base 10): 032593028/G - AIC (base 32): 0Z2P44 


SODIO STIBOGLUCONATO 8 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
FLACONE 30 ML AIC (base 10): 030757886/G - AIC (base 32): OXBNZY 

AIC (base 10): 032698010/G - AIC (base 32): 0Z33SB 9 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
FLACONE 100 ML AIC (base 10): 030757898/G - AIC (base 32) OXBPOB 


AIC (base 10): 032608022/G - AIC (base 32) 0Z33SQ 10 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 


AIC (base 10): 030757900/G - AIC (base 32): OXBPOD 


1 CONTENITORE PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757912/G - AIC (base 32): OXBP0S 


2 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757924/G - AIC (base 32): OXBP14 


3 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIG (base 10): 030757936/G - AIC (base 32): OXBP1J 


4 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757948/G - AIC (base 32): 0OXBP1W 


5 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757951/G - AIC (base 32): OXBPIZ 


6 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757963/G - AIC (base 32): OXBP2C 


7 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 030757975/G - AIC (base 32): 0XBP2R 


8 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC {base 10): 030757987/G - AIC (base 32): 0XBP33 


9 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 


TAMPONE FOSFATO 


PH 6,8% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032609012/G - AIC (base 32): 0Z34RN 


PH 6,8% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032609024/G - AIC (base 32): 0Z34S0 


PH 7,0% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032609036/G - AIC (base 32): 0Z34SD 


PH 7,0% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032609048/G - AIC (base 32): 0Z34SS 


PH 8,0% FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032609051/G - AIC (base 32): 0Z34SV 


PH 8,0% FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032609083/G - AIC (base 32): 0Z34T7 


S.A.F.RA. SOCIETÀ ITALIANA FARMACEUTICI RAVIZZA S.P.A. 
Codice fiscale: 00227080231 


VIA CAMAGRE, 41 - 43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


1 CONTENITORE PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757710/G - AIC (base 32): OXBNUG 


2 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757722/G - AIC (base 32): OXBNUU 


3 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757734/G - AIC (base 32): OXBNV6 


4 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757746/G - AIC (base 32): OKXBNVL 


5 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757759/G - AIC (base 32): OXBNVZ 


6 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757761/G - AIC (base 32): OXBNWI 


7 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757773/G - AIC (base 32): OXBNWF 


8 CONTENITORI PLASTICA 1 ML . 
AIC (base 10): 030757785/G - AIC (base 32): OXBNWT 


9 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757797/G - AIC (base 32): OXBNX5 


10 CONTENITORI PLASTICA 1 ML 
AIC (base 10): 030757809/G - AIC (base 32): OXBNXK 


1 CONTENITORE PLASTICA 2 ML 
AIC (base 10): 030757811/G - AIC (base 32): OXBNXM 


2 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
A!C (base 10): 030757823/G - AIC (base 32): OXBNXZ 


3 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 
AIC (base 10): 030757835/G - AIC (base 32): OXBNYC 


4 CONTENITORI PLASTICA 2 ML 


AIC (base 10): 030757847/G - AIC (base 32): OXBNYR. 


== 


AIC (base 10): 030757999/G - AIC (base 32): 0OXBP3H 


10 CONTENITORI PLASTICA 3 ML 
AIC (base 10): 031917014/G - AIC (base 32): OYGOYOQ 


1 CONTENITORE PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917026/G - AIC (base 32): OYGOZ2 


2 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917038/G - AIC (base 32): OYGOZG 


3 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917040/G - AIC (base 32): OYGOZJ 


4 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917053/G - AIC (base 32): OYGOZX 


5 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIG (base 10): 031917065/G - AIC (base 32): OYG109 


6 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC {base 10): 031917077/G - AIC (base 32): OYG10P 


7 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917089/G - AIC (base 32): OYG111 


8 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917091/G - AIC (base 32): 0OYG113 


9 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917103/G - AIC (base 32): 0OYG11H 


10 CONTENITORI PLASTICA 5 ML 
AIC (base 10): 031917115/G - AIC (base 32): OYG11V 


1 CONTENITORE PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917127/G - AIC (base 32): 0YG127 


2 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917139/G - AIC (base 32): 0YG12M 


3 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917141/G - AiC (base 32): 0YG12P 


4 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917154/G - AIC (base 32): 0YG132 
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5 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10) 031917166/G - AIC (base 32) 0YG13G 


6 CONTENITORI PLASTICA 10 Mi 
AIC (base 10): 031917178/G - AIC (base 32) 0YG13U 


7 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10). 031917180/G - AIC (base 32) 0YG13N 


8 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917192/G - AIC (base 32): 0YG148 


9 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10) C31917204/G - AIC (base 32) OYG14N 


10 CONTENITORI PLASTICA 10 ML 
AIC (base 10): 031917216/G - AIC (base 22) 0YG150 


1 CONTENITORE PLASTICA 20 ML 
MC (pase 10): 031917228/G - AIC (base 32): 0YG15D 


2 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC (base 10) 031917230/G - AIC (base 32): 0YG15G 


3 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC {base 10): 031917242/G - AIC (base 32); 0OYG15U 


4 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC (basa 10): 031917255/G - AIC (base 32): 0YG167 


5 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC (basa 10} 031917267/G - AIC (base 32). OYG16M 


6 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC (base 10): 031917279/G - AIC (base 32): OYG16Z 


7 CONTENITONI PLASTICA 20 ML 
AIC (base 10): 031917281/G - AIC (base 32): 0YG171 


8 CONTENITORI PLASTICA 20 ML 
AIC (base 10): 031917293/G - AIC (base 32): 0YG17F 


9 CONTENITORI PLASTICA 20°ML 
AIC (base 10). 031917305/G - AIC (base 32): 0OYG17T 


10 CONYENITORI PLASTICA 20 ML 
AiC (base 10) 031917317/G - AIC (base 32). 0YG185 
ATROPINA SOLFATO 


1MG/1ML 1 FIALA 1 MI. 
AIC (base 10): 031924119/G - AIC (base 32). OYG7WR 


1MG/ ML 2 FIALA 1 ML 
AIC (base 10}: 0351924121/G - AIC (base 32): OYG7WT 


1MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031924133/G - AIC (base 32) OYG7X5 


1MG/IML 4 FIALE 1 Mi 
AIC (base 10): 031924145/G - AIC (base 32) 0YG7XK 


1MC/1ML 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10) 031924158/G - AIC (base 32). OYG7XY 


1MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
AIC {base 10) 031924160/G - AIC (base 32). OYG7YO 


1MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031924172/G - AIC (base 22). OYG7YD 


1MG/1ML 8 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031924184/G - AIC (base 32) OYG7YS 


IMG/IMI 9 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031924196/G - AIC (base 32) OYG7Z4 


1MG/1ML 10 FIALE 1 ML 
AIC (base 10)" 031924208/G - AIC (base 32): OYG7Z4J 
EMETINA CLORIDRATO 


FIALA 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637011/G - AIC {base 32): 07402M 


2 FIALE 20MG/IML 
AIC (base 10) 032637023/G - AIC (base 32): 0Z402Z 


3 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637035/G - AIC (base 32) 02403C 


4 FIALE 20MG/iML 
AIC (base 10) 032637047/G - AIC (base 32): 0Z403R 


5 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10). 032637050/G - AIC (base 32) 0Z403U 


6 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637062/G - AIC (base 32} 074046 


7 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637074/G - AIC (base 32). 0Z404L 


8 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637086/G - AIC (base 32). 0Z404Y 


9 FIALE 20MG/1ML 
AIC (base 10): 032637098/G - AIC (base 32): 074058 


10 FIALE 20MG/1ML 
‘A!C (base 10): 032637100/G - AIC (base 32): 0Z405D 


FENOLSULFONFTALEINA 


FIALA 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638013/G - AIC (base 32) 02411X 


2 FIALE 6MG/IML 
AIC (base 10): 032638025/G - AIC (base 32) 0274129 


3 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638037/G - AIC {base 32). 0Z412P 


4 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638049/G - AIC (base 32): 024131 


5 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638052/G - AIC (base 32): 074134 


6 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638084/G - AIC (base 32): 0Z413J 


7 FIALE 6MG/IML 
AIC (base 10): 032638076/G - AIC (base 32): 0Z2413W 


8 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638088/G - AIC (base 32) 074148 


9 FIALE 6MG/1ML 
AIC (base 10): 032638090/G - AIC {base 32): 0Z2414B 


10 FIALE 6BMG/1ML 
AIC (base 10): 032638102/G - AIC (base 32) 0Z414Q 


IDROELETTROLITICA BILANCIATA 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10). 030762013/G - AIG (base 32) OXBTOX 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 030762025/G - AIC (base 32) OXBT19 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 030762037/G - AIC (base 32) OXBT1P 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 030762049/G - AIC (base 32) 0XBT21 


LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 


FIALA S0MG + 0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639015/G - AIC (base 32) 074217 


2 FIALE 5S0MG +0,05MG/5ML 
AIC (base 10): 032639027/G - AIC {base 32) DZ421M 


3 FIALE 50MG +0,05MG/5ML 
AIC (base 10): 032639039/G - AIC {base 32) 0Z421Z 


4 FIALE 50MG + 0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639041/G - AIC (base 32). 0Z4221 


5 FIALE S0MG + 0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639054/G - AIC (base 32): 0Z422G 


cad 
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6 FIALE 50MG +0,05MG/5ML 
AIC (base 10) 032639066/G - AIC (base 32): 0Z422U 


7 FIALE 50MG +0,05MG/S5ML 
AIC (base 10): 032639078/G - AIC (base 32): 074236 


8 FIALE 50MG + 0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639080/G - AIC (base 32): 074238 


9 FIALE 5SGMG +0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639092/G - AIC (base 32): 0Z423N 


10 FIALE 50MG + 0,05MG/SML 
AIC (base 10): 032639104/G - AIC (base 32): 074240 


FIALA 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639116/G - AIC (base 32): 0Z424D 


2 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639128/G - AIC (base 32): 024245 


3 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10}: 032639130/G - AIC (base 32): 0Z424U 


4 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639142/G - AIC (base 32): 074256 


5 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639155/G - AIC {base 32): 0Z425M 


8 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639167/G - AIC (base 32); 0Z425Z 


7 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639179/G - AIO (base 32): 074260 


8 FIALE 200MG +0,20MG/10ML 
AIC (base 10). 032639181/G - AIC {base 32): 0Z426F 


9 FIALE 200MG + 0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639193/G - AIC {base 32): 0Z426T 


10 FIALE 200MG +.0,20MG/10ML 
AIC (base 10): 032639205/G - AIC (base 32): 074275 


POTASSIO CLORURO 


IMEO/ML FIALA 30 ML 
AIC (base 10): 031909068/G - AIC (base 32): OYFT6D 


SODIO CITRATO E ACIDO CITRICO 


38MG/1ML 2 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931114/G - AIC (base 32): OYGGRB 


38MG/1ML 3 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931126/G - AIC fbase 32): OYGGRQ 


38MG/1ML 5 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931138/G - AIC (base 32): OYGGS2 


38MG/1ML 6 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931140/G - AIC (base 32): GYGGS4 


38MG/1ML 7 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931153/G - AIC (base 32): OYGGSK 


38MG/IML 8 FIALE 1 ML 
AIC (base 10) 031931165/G - AIC (base 32): OYGGSX 


38MG/1ML 9 FIALE 1 ML 
AIC (base 10): 031931177/G - AIC (base 32) OYGGT9 


38MG/1ML 10 FIALE 1 ML . 
AIC (base 10): 031931189/G - AIC (base 32): OYGGTP 


38MG/1ML 1 FIALA 2 ML i 
AIC (base 10): 031931191/G - AIC (base 32): OYGGTR 


38MG/1ML 2 FIALE 2 ML 
AIC (base 10). 031931203/G - AIC (base 32): OYGGU3 


38MG/1ML 3 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031931215/G - AIC {base 32): OYGGUH 


SBMG/1ML 4 FIALE 2 ML 
AIC (base 10) 031931227/G - AIC (base 32): OYGGUV 


38MG/1ML 5 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 631931239/G - AIC (base 32): OYGGV7 


38MG/1ML 6 FIALE 2 ML 
AIC {base 10): 031931241/G - AIC {base 32): OYGGV9 


38MG/1ML 7 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031931254/G - AIC (base 32): OYGGVO 


.+38MG/1ML 8 FIALE 2 ML 


RE GS 


AIC (base 10): 031931266/G - AIC (base 32): OYGGW2 


38MG/1ML 9 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031931278/G - AIC (bass 32): OYGGWG 


38MG/1ML 10 FIALE 2 ML 
AIC (base 10): 031931280/G - AIC (base 32): OYGGWI 


IB8MG/1ML 1 FIALA 5 ML 
AIC (base 10): 031931292/G - AIC (base 32): OYGGWW 


38MG/1ML 2 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931304/G - AIC {base 32): OYGGX8 


38MG/1ML 3 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931316/G - AIC (base 32): OYGGXN 


38MG/1ML 4 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931328/G- AIC (base 32): OYGGYO 


38MG/1ML 5 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931330/G - AIC {base 32): OYGGY2 


38MG/1ML 6 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931342/G - AIC (base 32): OYGGYG 


38MG/1ML 7 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931355/G - AIC (base 32): OYGGYV 


38MG/1ML 8 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931367/G - AIC (base 32): OYGGZ7 


38MG/1ML 9 FIALE 5 ML 
AIC (base 10): 031931379/G - AIC (base 32): OYGGZM 


38MG/1ML 10 FIALE 5 ML 
AIC (base 10) 031931381/G - AIC (base 32): OYGGZP 


38MG/1ML 1 FIALA 10 ML 
AIC (base 10): 031931393/G - AIC (base 32): OYGHO1 


38MG/1ML 2 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931405/G - AIC (base 32}: OYGHOF 


38MG/1ML 3 FIALE 10 ML 
AIC (base 10) 031931417/G - AIC (base 32): OYGHOT 


38MG/1ML 4 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931429/G - AIC (base 32): 0YGH15 


38MG/1ML 5 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031931431/G - AIC (base 32): OYGH17 


38MG/1ML 6 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931443/G - AIC (base 32): OYGH1M 


38MG/1ML 7 FIALE 10 ML 
AIC {base 10): 031931456/G - AIC (base 32): 0YGH20 
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38MG/1ML 8 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931463/G - AIC (base 32): 0YGH2D 


“38MG/1ML 9 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931470/G - AIC (base 32): 0YGH2G 


38MG/1ML 10 FIALE 10 ML 
AIC (base 10): 031931482/G - AIC (base 32): OYGH2U 


TERAPEUTICA VENETA S.R.L. - LABORATORIO FARMACO - 
BIOLOGICO 

Codice fiscale: 00401340286 

VIA OLMO, 90 - 35011 CAMPODARSEGO 


ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 031170020/G - AIC (base 32): 0XR7H4 
FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 031170032/G - AIC (base 32): OXR7HJ 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 031170044/G - AIC (base 32): OXR7HW 


ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO 


FLACONE 50 ML 
AIC (base 10): 032588016/G - AiC (base 32): 072474 


FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032588028/G - AIC (base 32): 0Z247W 


FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032588030/G - AIC (base 32): 0Z247Y 


FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032588042/G - AIC (base 32): 0Z2J8B 


FLACONE 1000 ML 
AIC (base 10): 032588055/G - AIC (base 32): 0Z2J8R 


50 ML IN FLACONE 100 ML 
AIC (base 10): 032588067/G - AIC (base 32): 0Z2J93 


100 ML IN FLACONE 250 ML 
AIC (base 10): 032583079/G - AIC (base 32): 0Z2J8H 


250 ML IN FLACONE 500 ML 
AIC (base 10): 032588081/G - AIC (base 32): 022J9K 


9643007 
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